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LA REALE MEDICIDE 

DIVISA IN SETTE 

TRAGICHE FESTE TEATRALI 

ESPONENTI I FATTI PIÙ SPECIALI 

DEISETTE SUOI GRADATI SOVRANI. 
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LA REALE MEDICIDE 

ESPONENTE 

NELLA MORTE DI DON GARZIA 

I FATTI PIÙ SPECIALI 

DI COSIMO DUCA IL DI FIRENZE 

POSCIA GRANDUCA PRIMO DI TOSCANA 

CON PROLOGO IN PARTE ANALOGO ALLA PREFAZIONE, E CANTATA DIVISA 
IN DUI PARTI , QUALI SERVONO CON ALTRI ANNESSI DI CORRISPONDENTI 
TRAMEZZI ALLA PRESENTE PRIMA 

TRAGICA FESTA TEATRALE 

ILLUSTRATA DI RAMI, £ d’ ISTORICHB ANNOTAZIONI. 
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IN FIRENZE V ANNO MDCCLXXVII. 



PER CAETANO CAMBI AGI STAMPATOR GRANDUCALE 

' ■■ r eP* 

CON LICENZA DBS UP ER IO RI. 
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AL NOBILE VOMt> 

MARCHESE VINCENZO CAPPONI 

PATRIZIO FIORENTINO. 

DEL SACRO TOSCANO ORDINE MILITARE 
CAVALIERE INSIGNE. 

DELL* EQVITA» , E DELLA PVBBLICA GIVSTIZIA 
CON VIGORE DI AVTOREVOLE RAGIONE 
MODERATORE INTEGERRIMO. 

DEL CORRENTE SECOLO FELICE 
DECORO. ESEMPIO. ED ORNAMENTO. 

PIO. PROBO. PROVIDO . PRVDENTE . 
OTTIMO GRANDE. 

DELLA REALE MEDICIDE LA PRIMA AZIONB 
SCRIVENDO 

IN ETERNO MONV MENTO 
DI PERFETTA STIMA , E DI PROFONDO OSSEQVIO 
VMILMENTE L’AVTORE / 

D. D. D. H 
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Irte fin’ora incognito) Colui, che tenta adcffo, 

, , Efpor qual proprio Figlio, un tragica facceilo: 

Figlio peimier, che parta, da quell’ oblìo profondo, 
In cui fepolto rtavafi , allo fpleodoF del Mondo. 
Abbandonato, e folo ; mifero, e che farai? 

Ab' ti forti efporto a un parto tal giammai, 
Qià d rifeeglia il Cinico; parte, per parte, rutto 
Artórtto il Corpo efamina , onde Tu fei cortrutto: 
Dirà, che è la tua Forma ftrana del tutto, e nuova; 
^ .Clte un i/erfo , che un’ idea, phe bella (ia non trova ; 
Quei Genitot' , che rnoftri d’ogni virtù ripieno, 
Mentre Rigor, Qbtftizia nutre foltanto in feno, 
Dirà, che non potraili, con falutar conrtglio, 

. Jlìlat fertenerii tale, quando Egli fvena un Figlio’ 

.•iMwk- :> i*. vi.-. •• • •.••• Che 
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Che baffi fono , c fcmplìd , pcnficri, ed accidenti; 

E, che nafeetti folo per annojar le genti; 

Dirà> che in Te rimira , folo una mente carca 
D’idea volgar confufa; e di buon fenno fcarca: 
Contro di Te già tanto il cuore mi predice 
Perchè fei Figlio mifero di Padre più infelice . 

Ma qual fi cangia In giubbilo il pianto , ed i fofpiri 
Del naufrago Nocchiero, all* apparir dellMri; 

E qual la Nebbia infetta difperdere fi fuole 
Al fulgido rifletto, che le tramanda il Sole, 

Così t difprczzi appunto dilegueranfi, e Tonte, 

Allo fplendor del Nome , che vai portando in fronte . 
Alto Signor, che un Nobile fangue ti bolle in petto, 
' Dove ‘foltarnm trovano gloriale 1 virtù ricetto. 
Deh !' Tb fottieoi, ed anima, chi umil ti fi prefenta, 
di gli ripara I cólpi , che il Cinico gli avventai * 
<£ué1& la più belT Opera farà fra i fatti tuoi 1 
Che tutti fanno nuocere, ma fol giovar gli Eroi. 
<Srande^i3 óafccftj,e fei degno di tua Fortùna • 
Peschéti tuoi pregjt il Mondo ammirò , e non la cuna. 1 
*.o: v.il j ’.i i • ‘ ' .Quel* 

; cv,jiiu y ,( *-Ui !j:. i - ' . :c. ... *, c 

{i) Dimolha la di Lai grandezza , elite i divwfi fuoj Diritti , ed-i vari 
i tiiftinti luoghi , dei quali egli d difpotico Signore. La' ferita 'Li- 
breria tacci la , cl 1 ammirabile Mui'eo , copiofilTìmo di ctf- naturali) 
eccellentemente ififpoltoricl magnifico , non meno , che vago Palazzo 
, di Ina abitazione , nella Città di Firenze , contiguo «1 Monaflere de i 
1 Monaci Ciftcrcenfi . E 1’ amcnilTima lua Villa, oltre le altre motte , po- 
lla fuori della Porta detta atla Croci, nel Drfttetto di Maianot 
quale fopra quelle dei Vitelli , Caddi , Albizzi , Salviati , Boni! , 
* L Fiafchi c di altri ec. ebe per il tratto di quella Pianura , e Colline 
,rcmparifcono; fi diftinguc con il name di Gambcraja . 
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Quella Virtù, che amàbile ti die rtatuta in dono, 
Facefti ornai rifplendefe predo del Tofco (i) Trono. 
Quella virtude fcuopre il bel piacer, che in feno 
Serbi di ogn’un difendere, o confolare almeno. 
Pruova ne fian le (3) Carceri: cui diè nome il Cartello i 

Che fa pe 1 Cavalcanti al Fiorentio rubello . 

. • B . . • In ) 
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Intende!» l’ onore di Cavaliere nell» Sacra Mìlit.re Religione di S- 
Stefano P. e M. del quale egli è infigjwo.. . 1 , 

Efcrcita il medi-fimo gratuitamente con gravi fuoi lodevoli incomodi 
l’onorevole pitffima Carica di Provveditele- delle Siincbe . 

StZUe fu già un Cartello nella Val di Greve ribellato «*inl»igamone 
dei Cavalcami Cbtto il Governo Ariftooratico delle i ». Pot.-fti neira 
Città di Firenze quale contro i Bianchi , ed i Ghibellini vi fpcdl 
ne’j. del mefe di Agofto Fango tj*,. Schiera , che unendovi 
«(Tedio. 1’ aftrinfe ad atrenderfi a patti 5 _ed i Prigioni . che condotti 
in Firenze , furono polii nella nuova Carcere fitta per il Comune 
U fui Terreno degl’ Uberò . di corta .1 Tempio folto l’invocazione 
d.U’Apoflolc Simone.com» i primi ad «fferv. unchiufi. fu da erti cori 
J „ Proli ed e ivi in osai un Tribunale , o Ca Majiftrato com- 

porto di Num. 4. rifpetrabili Soggetti della Cittì col Titolo di B«»*’ Ut. 

delle Srineir.eftratti a forte di 4. mefi.in 4- meli , ed altri Signori 
di'palazzo per rifedervii di un Cancelliere , un forco Cancelliere , e 
di un Provveditore deputato Tempre a difpof.zione . nella Perfona 
di un pio ragguardevole Petfonaggio dalla lovraua clemenza ; Qual 
Pcrfonaggio . col voto decifivo . nei vertenti affari d avanti detto 
Tribunale , e con l’onore della preferenza a Corte, fortume tale 
olà Carica. Effo Tribunale prefiede ai Carcerati ner debiti civili: 
E’ difoofto l’Edilizio in circonferenza ifolau , ed ha 1 ingrclTo di- 
rimpetto al Palazzo Strozzi : Per 1* addietro oravi Un Tcrra-pieno 
lungo circa braccia zo. , e alto 1 |. con un muro ad ufo d. Para-petro 
in cui compariva in mezzo una pietà di terra cotta colorita da 
Piero Dandmi Cotto la quale efifteva una Carretta murata per 1 eie- 
moline in benefizio dei Carcerati ; pofoa tolto tutto cib fu fotmat. 
una porticeli» quafi al pari della ftrada ornata di pietre fui dite- 
ano di Giovan Battifta Foggini fopra della quale in una gran La- 
pide di marmo è inclfo Opotfèt Mìfereti . e dentro ad un fuperiore 
ornato di pietra è dipinta a frifeò li Pàrakoli Evangelica che leg- 
«efr in Matt. Cap. XVIII C. a}. Opera di Niccolò Lapi ; La me- 
defuna è porta in mezzodì due Medaglie di pietra colorite ai na- 
turale cfprimcnti , a delira U Salvatore m contumelia . ed a finiftra 
la Madre Vergine in afflizione della fcuola di detto Foggiai , lotto 

Kt ' «j . ‘1 z i» Beni" .-r» ihM 
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In mezzo agli agj, e ai comodi, viver potrefti,e pure 
Il tuo bei cuor fenfibile bai per l'altrui fciagure. 
La folla di quei miferi fatta per Te giuliva 

Ti è grata allor, che efclamar viva Vincenzo, evviva. 
Quanto farla felice» fe qual. Signor, difendi 
Un» cui miferia opprime, e libero lo rendi, 

Con egual zelo accogli quelli» che or ti prefento 
Mio Figlio d'elezione,, ond’io ne fi a contento: 
Ahi nel fembiante fcorgeli quella virtù fuprema. 
Chea prod'ogn'un traluce , perchè iodi ciò non tema. 
Virtù, che unita a quella dell” alta (4) Niccolini 
Emenderà mai Tempre i valli Tuoi confini : 

D'Eli» 



le quafi vi fono due Caflette dì pietra per 1 * elcmofine: Ed alle 
fpefa di tate refarcimento , Anna Maria Luifa dì Tofcana , Figli» 
ài Co fimo IH. Elettrice Vedova Palatina unica fuperftite della Reale 
Cafa de' Medici contribuì forti tu» confidtnbile di denaro r Sù gli 
angoli della lunga fcmptice Facciata/bnovi due Tabernacoli dipinti 
a ftefeo da Giovanni Mannelli detto Giovanni da S. Giovanni , rap- 
prefentanti a delira , una turba di poverelli , che efeono di carcere 
coronati di ulivo quali Vaiano all’ Offerta del Sacerdote , che fo- 
ftiene un Manipolo in atto di porgerglielo a baciare : Ed a limflra 
U Salvatore, che è il Ritratto del Senatore Girolamo Morelli in 
atto di gradire la pierà di uno Eletrroltniere dei carcerati; E la fi- 
gura di facci» pingue è il Kirratro di efTo Autore Mannoni : Sim- 
boli tutti della pubblica pietà verfb la particolate miferia. quale 
viene in tali poveri carcerati debitori in ogni guifa foccorfa e par- 
ticolarmente con l’equa compofizione dei loro debiti, che vengo- 
no altresì talvolta repartitamente Ibddisficti a promjnkme dell'ur- 
gente indigenza con l’ elcmofine, che dalla liberalità del Grandi in 
affluenza concorrono, e con. le rendite , che di ragione attengono 
al Tribunale mede fimo. 

U) L» Marchile Lucrezia Maria Ann» Terefa Figlia del Cavaliere Mar- 
chefe Gtufeppe Niccolini fpofat» ne’ I». del mefe di Ottobre l' an- 
no 1 749 , ad erto Cavaliere Matchefe Vincenzo Mari» Antonio Pa- 
fquale Melchiorre Capponi nato ne' Jf.del mefe di Aprile l’ an no 
,715. loro Figli enunciatili alla feguente Nota (7). 



Il 



D'Erta giammai noti porto tutti ridire i Pregj ; 

•< Nc gl’ alti, che l’adoroano efaminare i Fregj: 
Donna benigna, eccelfa, faggia, gentil, feconda. 
Che di pietà, prudenza , che d’ ogni pregio abonda . 
Spofa, produfle varia a Te (5) Prole felice, . 1 

Eguale al Genitore, e a tanta Genitrice. 

Ahi qual farà la luce di tal fereoo giorno, 

Se nell’albor, sì fulgida già comparifce intorno? 
S’innuveran per Erta, con i Celefti doni, 

Tutti gFEroi vetufti; i celebri Capponi . .1 

Ma che ! ti turbi in volto? Forfè afcoltar tt fpiace 
Quei fatti, che la Fama garrula mai non tace? 
Del cangiamento infolito, or la cagion comprendo 
lo mi crcdea lodarti, eppur . S ignor ti offendo: 
1:::: 3 2 Sde- 



if) Fiali- • Figlie dei prefati Coiijugì . 

Scipione Luigi Miri» Pietro G.fpero nato ne’ 19. del mefe di Luglio 
r l’ anno 1,54- gii Paggio d’Onore alla Reai Corte di Tofeana . 
Lorenzo Antomo Gafpero nato nel primo , dei mefe di Luglio Fan» 
~ mo 1 . - i > r\; .1 . .. . . . 

-Giofcppe Maria nato ne’ u -, dei mefe di Settembre Panno tfUo. 

Maria Fiammetta Gdpera nata ne’ 1 9. del mefe di A godo I* anno 1750. 
ipolata al Nobile Uomo Domenico Naldioi ne’ ti. del mefe di Giu- 
gno Fanno 176S. 

Maria Penelope Nunaiata Ter eia Gafpera nata «e’ ai. del mefe di Mar- 
. . no l'anno 1 jfi. fpoiàta. al Barone Bottino Ricafoli no* 4. del mefe 
di Ottobre l’anno 177 a. t. . .1 

1 1. v;j ■ - ,,«ii; 1 «{ •- i • 1 > 

*w.» 1: *• » l muiii. ^ i £- iijnv.atr t. • * 

Cappone Maria nato ne’ 6. del mere di Novembre P anno ’ejpfj. mancò 
■ - L irte’ «4. -del mpfe di; Agri fio d'anno i!> «i-dA i>V I Vvj 

Pietro Maria nato ne* f. del mefe-di Febbraio Panno 17*7, mancò nei 
4. del mefe di Dicembre l’anno 1775. 

Maria Virginia Anna Antonia filifabetta Gafpera nam ne' $• dei mefe 
di Lugli* i‘ anno 17$*- mancata in età di 9. anni . 1 * - - 
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Sdegni le proprie lodi : errai, Signore, è vero; 

Mentre dovea fol volgere agl’ Avi.il mio penderò r 
Agl’ Avi, che la Fama, con k fonora tromba ; 

Porta da dove nafte» a dove il fole ha romba: 

Sì; mi confedo reo: ma la mia fcufa è quella; 

Mi confondca nel novero di Lor glotiofe gefta. 

1 Tuoi lodar tentava» fcorrendo i mano, a mano _ 
Gli antichi fogli; e forfè io lo tentava in vana. 
Parlino ( ó) Pifa, e (7) Malta, di Lor virtù sì rare, i 
La Società(S)Bottanica, parli la(9)Cbiefa, il (1 o) Màrer 
Quello Oceano imnieofo, come folcar potria : ' 
Senza temer di perdere, o di frnarrir la via?~ 
Ahi che nè Tu, nè quelli, non ponno i vedi miei 
Spiegare al Mondò tutto» chi furono, chi Sei- 

Tutti 



(tf) Gippone Abate di S. Zeno , e Priore dei Cavalieri nelti Cittì dì 
fila : Ammiràbile per il fervore . e per la profonda dorrrina . , . 

(7) Fri Cappone Ammiraglio drlla Sacra Religione Gcccfolinaitana l’ an- 

no 1717. valocofiifirao in ogni più ardua tmprefa. 

(8) Gio. Vincenzo nato 1 ’ anno idpi. Canonico nella Metropolitana Fio- 

rentina. mancò nell’otto del mefé di Marzo l’anno 1747. Periti!* 
fimo Naturalità ; Autore del Mnfeo enunciato Nota ' t) ScienrifTi- 
mo Bottanico ; Aiumno del famofo Pier Antonio Micheli, e Fau- 
tore delia Botranic» Accademia , nuovamente intimità , quale l’ an- 
no 1718. venne con benigno Sovrano Referitto trasferita nel Gii*- 
dino dei Semplici . gii con regia ipefa fatto erigere da Colimo 1 . 
Gran-Duca di Tofcana , che procurò da ogni più rimota parte dei 
mondo, 1 * erbe più rare , e le più Angolari piante per arricchirlo 
onde non mancate alla Fifica Scienza la cognizione di ogni me- 
dicinale- ■ j 

(y) Ferdinando Abate di S. Zeno 1 ’ anno >d(7> infigne per la fingola- 
riffima efempladri ,. tumulato in età Badia . t 

(io) Scipione Capitano nelle Galere di Malta 1 ' anno 1S1». che depo- 
tane la Croce, ed invetita quella di S. Stefano P. e M. fpoaò- 
l’aaao 1640. Elifabeua di Piero di Vincenzo Strozzi. . , 
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Tatti lor pregj offervo in te Signor condotti. 
Come in Cri fittilo concavo, i m* del. Sol ridotti ». 
Iw tal di luce abiflo , come fidare il ciglio? 

Saria ben temerario it vano mio configlio. 

Non è sì lieve imprefa , ,qual da Tàlun fi (lima 
Una Profapia iUuft^evil celebrare in rinpa 
Quello, che di tua gloria, ricco torrente io miro 
Se di varcare ardifco, faggio non fon: deliro. 
Taccia mia Mufa-àdunquéi e non (Sa tìnto audace 
Tentare un’ imponibile» che più dirà le tace. . 

i ") evo '.’i 

r *. * va ti l in.' ■ . 
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Favorito F Autore per Lettera , in data di Siena , 
/otto dì 18 Marzo 1777 tempo appunto in cui 
difpmevafiJa ftampa. dell’ azione prefente , ha J limato 
fuo prect/o dovere , di non defrauda e il Pubblico , 
riguardo al merito del Sig. Abate Tran ce/co Ma - 
fiacchi , deir impresone del feguente fuo fttblime 



. > : . ? t • t : ‘ • ‘ « 

o’ (S D' N j BwpTr'bfXu -O. 

:< !.! vi £j'L i£V» cib ; rnl Vi:; 
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f Hi dall’Urna ferale , ove fopita 

Anche ignota a me (teda or or giacea 
(Così l'ombra di Cofrao a me dicea) 
Aure immortali a refpirar jn* invita? 

P ! ' * " i 

VivovO Vtver mi fembra? Ah! chi mi addita 

If ver,? fra l’ ombre di sì ofciira idea? 
Incerta fon; perchè quand’io vivea, 

No, che non vi Ili mai sì bella vita,... 

Sì vivo,; e ad onta ancor del veglio rio, 
Cofmo vivrà , fu quelle carte altero, 
Sottratto illefo ad un nemico oblio. 



Cosiffatto maggior d’ ogni penderò, 

Per lor, più non invidia il nome mio, 

A Enea Marone, & ad Achille * Omero. 

Deir Abate jF rance fio Mafiacchi . 
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A C H I LEGGE. 

Superato , oltre la mia efpettazione , il numero degC Affidati 
all'Opera prefente, efce da miei Torchi gloriofa per il Nome 
luminofo, del Perfonaggio eccelfo, al quale è /lata dall’ Autore 
confacrata , 1 azione prima , che ho l onore r còrtefe Lettore, di 
prefentarti . La troverai in tutto , e per tutto corrifpondente 
alla promeffd efpo/la nel Manifejlo pubblicato in data di Fi- 
renze fitto dì i$.Gennajo del corrente anno 1 777 - sì riguardo 
al numero , ed eccellenza dei Rami , quali anzi gli ojjerverai 
accresciuti dal Oimojhame l onorevole Stemma della canfpicua 
Stirpe Capponi , il di cui egregio , particolare /leggente , ne è 
il magnanimo jofiegno , come ancora alla queliti della Carta, 
e dei diflinti Caratteri , nei quali non ho ummijfd la più e fatta 
accuratezza , affinché riefcife , per quanto fojft pojjìbile , nitida, 
ed illefa da ogni fcor l ezione . 

A me non fpetta foggiungere Sillaba intorno a ciò , che 
P Autore ha efpofio nella fua Prefazione; ciò non oflante non 
pofo tenermi dal dirti , che troverai il Fighcidio (fita iftorico 
Fatto , ovvero un chimerico fuppo/lo , inveterato cojlantemente 
nelf Opinione del Volgo , fopra F incerto Fondamento di diverji 
Mano-Scritti Romanzi Fiorentini , che lo afferifcono , di cui fi 
è per comodo- F Autore poeticamente prevalfo) trattato in modo 
tale, che F apparente inumanità, anzi , che inorridirti, ti con- 
cilierà f entimemi di rafegnazione , verfo un tratto di Giuflizia 
così inviolata, che induce un Padre Sovrano , ad efercitarla 
perfino contro di un proprio Figlio: ed i verofimili Epifodii, 
Prologo, intreccio di Cantata, Ditirambo, e Baili, che tutto 
mnito contnbuifce ad una naturale Condotta ,fcbiarita dal lume 
•'* i della 
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delle individuate azioni, e dalla efpofzione della relativa 1/1 o- 
ria , mi affido , che ti renderà impaziente di leggere la feconda 
confecutiva , che P Autore mi fa prontamente J'perare in tutto 
corrifpondente a quejla Prima ; ed io non mancherò di diligenza 
per J'ollecit amente prefentartela , con P efattezza medefima . 

Gradi (ci intanto P Intenzione, che ho di .ben fervimi non 
folo in quejla , come in ogni altra Opera, che fa per efcire 
dai miei Torchi alla luce del Mondo, e mena , come di cuore 
ti auguro , Vita lunga , e felice . ■ -, 




*7 
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L P HE, FAZIONE» /*; 
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K giocofi Dramma, che comparve ìmprejjo in Roma alla luce 
dei Mondo , mi eccitò a firivere l' anno dell' Era volgare 1775I 
Con Egloga divifa in due Parti, che fervono, la prima di intro- 
duzione, e la feconda di compimento, una Tragedia riguardante 
un fatto avvenuto V anno antecedente , flrcpitofo coti , che fillevò 
V Intera Europa ; con idea , che in divergo metro , ne figge un to- 
tale contrapfojlo: ma la prudente ri f e filone di diverjt faggi , che 
ebbero la fofièrenza di leggerla, e rileggerla , con particolare 
ponderazione, che, che P approv afferò nella fiflanza fia, e fendo 
efa circo Inettamente ferina, fipra il fondamento delle Jlampdte no- 
tizie , e molto più , fipra quello degl’ ifìrfiì riportati Sovrani 
Editti} Con le muffirne della Cattolica Religione , autenticate dalP 
autorità , edègpofizione della Scrittura ; con la dovuta venerar 
Vitine vèrgo dei Cattolici Sovrani ; e con i fentimenti di una 
perfètt*‘-nn*»U< *ii nm ottante ,* riguardo alP attuale efiflenza , 
dei 'qualificato Perf ortaggi, che hanno in ejfa una notabile parte » 
mi ajìrin fero con la loro perfuafione a porla nell' Arca dei fepoltì 
miei sbozzi : per la qual co fa. forfè avverrà, che firga a compa- 
rire fbpra la Scena ; ed a fidare /òtto del Torchio , quando V ofeuro 
mio , ‘in già fefice, ed il fempre cbiarifiìmo loro Home , rimanga 
in eterna gloriofa memoria traforino . i\ 

V’v Ad effetto di evitare adunque in frogreffo delle mie produ- 
zióni t) fatto incontro, mi fono pròpo fio a trattare un' argomento , 
negr Individui non filo , ma nella radice iflefia , totalmente efiinto . 
, • ' * La Reale Cafa de’ Medici , non ha altra memoria di fi la- 
'filata al Mondo, oltre di quella , che ne fimminifirano i Fogli, 
fi Tele Erenzi, i Marmi , quali non fimbra a vero dire , che 
tfigano nè mqggfitt i ni. minore riguardo di quello , che lo efigono 
'quelli di tanti, e tanti raggqardevolifilmi trapalati Mònarcbh, 
de' quali fi fa comunemente in. ogni firma rifpettofa menzione 
i Ecco pertasito la feconda , ma che compar ifie la prima mia 
produzione , che ho /’ onore di pre fintare al Pubblico ; il cui IJlorico 
fatto, fi praticar voleffì la majjtma indiferetezza , 'di qui com- 
feùdiaèe , (ni abuferei della cortefc fiffèrenza . del' mio gentil Let- 
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tare, che olire la fuppojlanc cognizione , per effere e/o /ufficiente- 
mente pale fi , può dal decorfo rilevarlo Héir Opera medejìma. 

Dirò bensì circa gl' Epifodii , quali concorrono a contradijlin- 
guere a propojìto , il proprio languido carattere di Fr ante fio I., 
che ho procurato di moderare con effi , un' azione , quale per la 
cruda cagione del Fratricidio , ed il violento effetto del Figlicidio , 
eccitato avrebbe fpecialmente nell' umanità degl’ animi candidi un' 
in/offribile repugnanza , in guifa tale, che indebolita con il con- 
trappeso di una verojmilc alterazione la forza, troppo veemente, 
ad un fola feopo diretta , rendaji così controllata tollerabile nell’ 
afprezza fu a , e ttou odio fa del tutto . Quale violento effetto di 
tale Figlicidio , bo tratto da varj Mano-Scritti Romanzi Fiorentini, 
che ne hanno /abilita nel volgo una coji ante .opinione spettando agP 
IJlorici foltanto f impegno del dijvtganno j non al Poeta unicamente 
intento a fecondare l' inganno confacente al rifatto delf opere Jàe . 

L' oggetto poi della novità nella fua condotta , non fu da 
me ideato per allentarne la pompa : ma unicamente per congiungerc 
quanto di dilettevole <? capace di prefentare al pubblico Jl Teatro ; 
fui ri fleffo ( trapaffando C infipido Berne/co atte filo a trattenere 
'la Plebe, ed i Fanciulli) che chi appre/e con i primieri {Retorici 
elementi a /candire , e fili ab are un Ver/o, di buon, grado aficlt4 
un' epitetata fra/e ; chi alcun poco applico//, a Mfeggiart > cam- 
pi acefi volentieri d’ una gorgbeggiante volata ; chi faddefiròntlic 
pofizioui prime del Ballo con piacere offerva un caprivolato sbalzo ; 
ed all' oppojlo , ciajcuno s' annoja a quelle di tali e/ptfitaoni , -alle 
quali per non averne neppure /u perfida le la. cognizione., non ha 
relazione veruna : dalla qual co fa oomunentente procede ,ùcbe il 
tedio, eccita in effo Teatro, ò un molejlo bisbiglio, à un'incomodo 
paffegpio , i Jt'vwro un fajli die/o /annoiente sbadaghamento . Ad 
effetto adunque di rimuovere tale importuno di f turbo, bo mirato , 
introducendo tutto ciò vincolato nell' azione pre/ente , a conciliare , 
mediante sì fatto alterno , congiunto diletto , Jilenzio, fermezza , 
ed attenzione , appagando /’ uni ver fole inclinazione . E Comejianpi 
ritfeito regolarmente inferirvi , con adattata metro di Po/fia., Ig 
Comica, la Ddnza, la Mufica infieme aggruppate ; l' ilare, ed 
H debile, accordando sì fatti oppo/l metodi, finza tra/gredire.t 
precetti dell' Arte , che non ne ammette ajjbiutamente d unione ,\g 
finza giammai dilungarmi , ,o interrompere P argomento prapojlo, 
'lo rileverà da per fi Jleffo il Pubblico , con la cognizione dell* 
medejìma ; alla quale ho perciò dato M titola di hejla 'Tragitti* 

JL’ ijlcjfo motivo di fitnpre mantenere dilettando quella dejt- 

: J derata 



/ 



Diaitized by 



Jerata quiete, che ce fa onninamente negP intervalli degT Atti % 
• contribuendo ejjì follatiti . non un tpótrr.tio rOftirO , ma beati con 
perdita di tempo, una follevazione , ed un moto, che non si tofio 
podi a fi calma, mi ha indotta a regolare non (àio lo fceueggia- 
mento , ma a vincolare altre ri i medefimt in forma , che dall al - 
zarfi fino al calarfi del Sipario, tolto- V intervallo, del Prologo, 
mai, con un benché pafiéggiero infante , refi a' vacua la Scena, 
fuccedendofi fempre , come i congiunti anelli di una catena , gli 
accidenti, egP /HtorV\ fenza' averla'però def'audatU delle’dcVute 
fue metodiche difpofizioni . ‘ 

Óltre P Irridiate, ed il Rame del Palazzo , nel quale fi rapi- 
pre Tenta P anione . con ì quali ho arricchita P Opera, T ho altresì 
decorata con 1' Effigie dei Petfinaggi ,che la fofiengono, adjffeui 
di riTcontrarne i motti riportati nel- decorfo della medejtma : k 
quantunque efit non dimojltim U dì loro corrtfptm dente ei'i , li 
alcuno tenera , in altri inoltrata, e fendo efpreffi , ò nell'Vnfanzìa , 
ò nel tempo della conseguila loro Dignità , tuttavia non lafcian • 
di Commini tirare ancóra , una mediocre idea , per regolare il Vi* 
Jliario, con r uniformità necejìaria delta Razione, e del Tempo , 
nel quale ì pofia la medefima , in occafione di volerla efeguire . 

E benché V, Ifioriche Notizie Fiorentine , fiano ampiamente 
fiate trattate da varj celebri Aitfort , non farà', credo , per difpia- 
cere che abbia io nelle Annotazioni fucctnt amente riportato ciò, 
che 'la regolare necejjltà d' individuare il luogo , nel quale e fa 
azione fi rapprefent a, e P incidenza de' face e ffivì colloquj , mi 
hanno fatto tornare in acconcio, e che il decorfo dell' intera Opera 
' mi fomminiftrerà di effe il perfetto compendio ; Infingalo, che il 
cortefe Lettore , non fia per attribuirmelo ad una mera fuperfiuità . 

Ho procurato in fine, compilando quefia prima azione, di 
renderla compita in firma, per quotilo al debole mio talento é fiato 

f ojjìbile , che vaglia ad incontrare la piena fodditfazione del Pub - 
lico ; affiorandolo, che fe tanto non mi é rie fitto finire, é de- 
rivato foto dalla propria incapacità , non già da trafeuratezza , 
afpirando unicamente il vivo mio defiderio a riportare' dalla di 
fai liberalità , il confeguimento di una riconofcente approvazione 
efficaciffima ad avvalorarmi nell progrefio delP altre fei gradate 
Azioni , a norma dei fette gradati Sovrani di tale Reale Cafa 
de' Medici, ebe ad effetto ai rendere compita P Opera, Jlò con 
ogni impegno attualmente fcrivendo , 
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i'\.i "■* Ai >Yr..c‘i*Vi‘ Vva iv.- vi' »*.•*-. ' ■ , 

PROLOGO RECITATO DALL’AUTORE. > 

r '■> iWit . • 'Ai k« --!■-» . ; Vi..-, > v * V. 

•-S*> < 

. .*• . . ' \ \ ‘ K , * *. . * * . • 

PERSONAGGI 



COSIMO Duca II. di Firenze , pofeia Gran-Duca primo di 
Tofeana . 

ELEONORA di Toledo, figlia di Don Pietro da Villa-Franca 
Vice-Re di Napoli, DuchefTa di lui Conforte. 
FRANCESCO Principe Ereditario . : . 

DON GARZIA Principe . * J \ \ v t 

FERDINANDO Principe Cardinale del-f Loro F.gU , tatti «ni 

i D p 7 . . .V Genitori meditimi di- 

a 'j i e r> j • i j ti n ' X f tnoftnti nelle' fd» 

OMBRA del fu Cardinale della Ri C. 1 guent i effigi*. 
GIOVANNI, che nel Ballo prima recita \ \ k 

, un’analogo Ditirambo., . . •/ J .. .. : 

I N T E ,R L O CU T‘0 R 1. 

CAMMILLA MARTELLI Favorita della Duchefla. 
CAVALIERE D FABIO Arazzuola Aragona, Marchefe di 
Mondragone, Gcntil-Uomo di Camera del Duca , ed Ajo 
{. - del Principe Ereditario. • T . > . . v 



;-;V.:‘ r: i ; ,A,T T o r I.:.;,:;:.::.;;;:; , 

v ;v.' ■ l- -i ' J : v : : ì » 

. Senato Fiorentino.. ' - . -S 

, Miniftri Erteti. ' . .. 

V Primati della Città di Firenze. /Welieduno ,n »b.ro d. fa- 

* *-» «•' L itola comparla , per onora» 

' Q» r . dlC ^ re il ricorrente giorno N*^ 

v Uggì , Gentii-Uomini , e Oame.A t«li*io del Duca . ", 

i. Staffieri, edaltridellaCorteDucaleX , . v. 

« Popolo*.;; V v. .ì m ••••.» SJ 7* v\ .V,a 
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CANTATA 

DIVISA IN DUE PARTI 



- ■ : Qu&lì fervono di Tramezzi , in cui parlano 

•.'ni — j .sto . w;l. . : .. . ... « ■ 

GIOVE :J 

CLEMENZA* 0 ’.' ? t Efeguite. !» Prini* al termine dell’ Atto 
lEla feconda *1 termine dell’Atto Terzo. 

CORO DI DEITÀ* J 

-iG }•:••:•:. •* n ■;*'•• " ;• a .‘.i: . ; ■-■..i j.. r. ' *. .•••»:• » 

-..i . : •' f c n r - A - /ffcLr f * . p . . 

• . £ <'■ O ' 1 ' A r ; L La A* : :.,i ì; *>ir: t rii 



: ; - .'I il- .-.'Iz i. ■' rii. •. ■■•V •«. > •: 

*- Ballo Primo, quale parimente ferve di tramezzo al te»* 
mine dell’Atto fecondo, efeguito da Ombre felici ; che pre- 
cedono quella del fu Cardinale Giovanni, quale recita in 
effo l’analogo Ditirambo;* fra le quali felici Ombre, ad ef- 
fetto di rilafciare detto Ballo, come fi conviene all’ arbitrio 
tdel virtuofo Direttore, fenza riftringerlo ad un’indilcréfa pre- 
cifione, può il medefimo , volendo, ne’ primi fòggetti lerp, 
Grottefchi, e di mezzo Carattere, introdurvi dipinti dagli 
opportuni Geroglifici» il Merito coronato dalla Gloria; l’B- 
terniti vincitrice del Tempo la Verità, il Diletto, la Virtù 
in terzetto ; ed altre Umili, allegoriche Figure; rollando cosi 
in di lui libertà , il comporre un feorio;, favblofo-allègorico 
-Bàlio Eroico-Pantomkno , potendo ideare, *a proprio talento , 
o adattare qualunque invenzione di concertati Pantomimi) 
Macchine, e quanto può contribuire a rendere il medèfimò 
.Trago, eìmaeftofo infieme; con produrne ancora, conforme 
praticare fi fuole » ftampata-a.parte la Defcrizione ; adattandoli 
tutto in tal maniera al propoflo filiera a dell’azione,, isii.b 
Ballo fecondo, quale fimilmente ferve di Tramezzo, al 
termine dell’Atto Quarto; efeguito dal Rango Nobile, nel 
quale detto Virtuofo Direttore, può parimente introdurvi, 
a fuo piacere, qualunque Carattere, potendo tutti bcnifiìmo 
convenite , in una Fella divifata in decorfo dell’Azione prefente. 

•C ;:T SCE- 
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Cartièra: familiare , con fédia 1 , e tavolino , ftJjirti del quale 
»i fìa Lume, Fogli, Libri, Recapito, con ogn’ occorrente 
da fcrivere » <" i-.i'Z !.. 



SCEKA STABILE DELL' AZIONE* ^ 

• * ' r • . I 

Magnifica Sala corrifpondente a diverfi Appartamenti ; 
fpaziofa fcala per cui fi afcende ad una vafta Ringhiera, che 
ricorre per la medefima, atta a difporvi una numerofa Or- 
cheftra ; quale magnifica- Sala <viene a fpp tempo fplendida- 
mente illuminata: a deftra rtéco ’Frono.Hn mezzo a due ele- 
vate Sedie ; un baffo Sedile alla finiftra di Eflo per il Principe 
Cardinale;. e diverfi altri in faccia al medéfimo; per ii Sc- 
iato Fiorentino, ed J Miniftti Efteri.. ' v : 



SCENA MOBILE VISIONARE A*< 

1 . .. j .. :;jL> itris'al'; ib (.nst 

Vafilflima Spiapia , fertile di Palroe^RmboHidivittotit, 
.e di gkjriofo Trionfo , opale nella .vaghe*a*fdéll’4»eim ripe, 
«he 1 la circondano ; nella dolcezza dei limpidi ^pfCclUtiuche 
1* irrigano.; e nello fplendorc della fulgida luce ,>che l’ invo- 
Re.;« errine T etèrno .contento dei felici fpittii,, nel lieto 
Soggiorno di una irtaltérabile tranquillità. L . ; . ,r: . a ni 
nj: 1/ azione è la .mòtte del Principe Don (Sartia. I ib ni 
{ ... -Il tempo è il,di li. del mefe di Giugno* dell’- annobilì- 
«ondo .l’ Età volgare- 1562. folermcricorrcntegiomo Natalizio 
Rei Duca :. in cui fi pone fbguita la morte di elfo Principe. 

ili luogo è nel palazzo, comunemente (détto De’ Pitti; 
Residenza dei Grao-DUcbi nella Città di' Firenze, Capitale 
.della Tofcana . •jb tjìivjii o. ; ' 1. svi aitai 1-." ' cirut 

la ,c. ,.7 ib evjji -.i, •; -n .c -.'.rr, ’’ &■! V. 

1 .:: (--i"’ !*! Ojifi./' 11!. uy.Si’j ì'.a O c:*A *lleb 

’.r.:- *.:• . 1 •: : q , ■■■j.oi'j.'C • :-ju:;' 7 uìì’ b •- *up 

c jC !.::i J • la > •; • t r. 
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v : . ■••ii. ) cJiuJ h-h ono? 

L* Autore fèccia il Prólogó 1 

r V. f<;nr lo . r-r;/i'H r. - '.: ili 

Camera familiare con Sedia 



rmrra familiare con Sedia , *1 ^/rwfótp » iW quale vi fi* 
Lume, Fogli , Libri, fiecÀ^ito/tih'opfi óct^iffute da firivere . 
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L’autore affilò d’avaptlt^^aVoilrtò iàliatt»' Ailfcrivcre , 

1 rlTSinr ron io .stnvm n.I 
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Autore, 
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Rofperiià (a) falvezza jp**fpi-.Gfce R^*rfe%iQ 

Però conliderarla , con atte«W9Gi > 

Il Derifore infetto, a 

Opera mia dirigo , r ajlar. 

Se errori in quella Lettera , ci ritrovane mai 
Potria fprezzarla : ah ! .quell? affai. 

Avanti di fpedirl^ ; ,j<ftidia l’itt.ltirofrjpftfy^ 

Ma non vorrei Ha fera affaticar? in jy#nq> 

La 
Pafq 

^dOll J — — n . ... 1 . 1 \ m i . » 

Or và: (e) quelli corniti*?!*,,* pafte all'otto. 

C’è tempo per far tutto» 4w?q*1Ciw lessa attento 
Di nuovo quella Lettela:: mskÙtiP in 4ML C/J momento . 

.HV ' L’at- 

(•) Terminando di fcrivrreta eh'rufa della fegntnt*' fattura . 

(b) Verfo lo frema dulia efaìeler/fé. ni, S*r~M. ‘jV* 

(e) Al comporjo Servo, eie fi dava di itofi* ,» tgli.mojlr a T orologio. 
(d) Ofervamdo il mrdefaoj, bll sic ffl «ih./ ci 
m*l 41 Servo , tbe parte . 

(f? T alia . con il foglio in manofopra del pale termini di f crivere. 

(f) Numerando r ore Tegolate in Tofcana, fino del tempo dell* Auto*» 

.«.)) *U?id^,*gim»n»«le*«in 9 fluu»e , •'■ 1>» Ji ; .-,uA*lr: rr. : I (7) 
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Attefe (4) (i) imprefle paghi, 

Dell* opra mia 'primiera , 

Sono del tutto candide» 

Per opinion fìngerà. . . 

• n O' • * - l ff. 

Ma non fuppor già Fronimo, 

-, • Che in folkario pollo » -, 

Abbia per ciò depofto. 0 

1IL 

. t-.s v : . Bacchi : dUcjota » e libbra = vn*b vii&a oviarM 

La mente, or non inibita, 

Con cure sì follecite , 

La mia Famiglia adulta: 

IV. 

Dàóòìiè del follie fecola i resavi-' 1 ^ - ' i 
• pom ati’ inexie il fine* • (•>"" 

Al mio Vivàce' fpirito • ■ «1 

£’ inargentato crine, >• /' 

ir ai V. " - » ni 

• • Io •ra<topiC^tfdo f fetìfìd0i, ■ 's v 

Con grive^itlid mar«>ro, s !t^qi ib 1 A 
Giunfi di Pindd -florido lì isirv r '■ c’ i 

:ong'l rr : ! Infra'- 1* A orilo' Coro ’J • ■ !' li ito , 1 .. I .1 
. ‘l 51^115:'' 'b tì'rVfe' S-' ir 'lift (■?•) : c r •■'■" .‘T 

: E die- là' Dtoa tragica- *c *0 ì » i,r 1,1 
.etto'iE -.:La' rifuorftnte. alPttra,' " (>) 1O 

' >Di -propria mano porfemi- > 

• otovi m ,\}Sùa gemebonda Cetra.’ “ 'ip ev-nn ‘I 

-li. M VII. 

IJaljfiapco fue difgiungermi . <Vmi>' - rT (fi 
Nè s&t nè vuò,vtie pollo,. , . ,\ *>,. j 
\ 1. ilì;>8e • Atlante *• fcaricaflemi >• . . »> 

La vada mole addoflò. " ^ r ;' ": ' 'JJ 

. . v w.v y« r * 

• (») Lèggendo nel medejim*. 

■ ■ , f t *T ri oi.**f o* ‘ *"* ' A jO 

(,) Lettere dilT Amore diretti ed un critico dell 1 inedia fu* Trigedi*. 



MOlOtO. 

Vili. 

Anzi, con effa , intrepido, 

Per più lontana parte, 
Della mia Nave carica, 

10 fciolfi già le Parte 

IX. 

£ tu la lingua garrula, 
Malevola la mano, 

A lacerarmi cupido ; 

Per me, ponefti in vano. 

X. 

Con fcherzo affai fpregievole, 
Che familiar mi è refa, 
Godi, in clauftral Collegio 
Una verfione apprefa.- 

XI. 

Quali, che dir tu voglia, 

Che alla mancante idea, 
Fù la fcrittura, valida, 

Ed opportuna Dea. 

XII. 

Io ti confettò , a fpegnere , 

11 di si reo veleno, 

Cieco livor vipereo, 

Nell’ Agghiacciato Peno, 

XIII. 

Di Giovenale, o PerPeo 

Lo ftil non ho mordace j 
Nè del Menzin Satirico , 

L’ eftro cosi vivace : 

XIV. 

A tal motteggio lepido 

Con quella , eh’ or t’ invio 
Prima Tragedia Medici 
Rifpondo amico mio . 

XV. 

Potrai da quella feemere , 

Se in quella fu follegno, 
Un piano ililc , e facile , 
O mio precifo impegno. 
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XVI. 

Per quella si , che i Sibili , 

AlTòrderan le /Ielle , 

Di tante lingue critiche 
A confutarla felle , 

,, Felle ( a ) nò; troppo quello par termine avanzato 
Dicali /nelle, relìa così più (/>) moderato. 

XVII. 

Torto, (c) che in erta mirino, 

1 Da noftra fè conquifi, 

Un’ Anima Cattolica 
Nei figurati Elilì : 

XVIII. 

Non sò fpiegarti i palpiti 
Sofferti a tal penuero; 

Ma pera un vano turbine, 

E vaglia Tempre il vero. ; 

XIX. 

Delle palpanti tenebre 

Cinto del velo umano, 

Entro mirar l’Empireo, 

E’fol da fpirto ini'ano: 

XX. 

Vidclo aperto, e lucido 

Stefano, (}) e’1 (a) Vafo eletto. 

Ma il mio poter fatidico, 

Troppo è per ciò riftretto. fi 

XXI. 

Nè in faccia a Canti, pallida. 

Per prelentare un’ ombra, ‘j 

Arte non ho poetica 

Come ( 5 ) Voltai» adombra. . 

ci . . . . Un 

(a) Sofptfo . (b) Scrive ht correttene-. fc) Pro/^utndo a Uggire. 

• .* .1 ;• >{ 

{3) Aft. Apof. C»p. VII. G. yy. y 6.. 

(4) Ead. Cip. IX. G. jy. Pini ad Gal- Cip. XII, A, a. * 

(y) Mattimi inavvertenza nella leena VI. dell' Ano III. della Semiri* 
mide del Sig. di Voltaire, in cui, alla prefenza di numeralo con* 
fedo , comparifce 1* ombra di N.ino 1 Cola che non può mai ve* 
rolimilmente figurarli, fe non fe, i> eoo manifefto inganno, da 
fcaltra mente ordito da una debole credulità , che ivi non compì* 
. arile e , o sì veto , alla o fopita . o freatica fintali» , di una fola perfona * 
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XXXI. 

Un fogno io fingo labile, 

E fogno non farla, 

Se folle intiem veridico ; 

Quella è la mente mia . 

XXIII. 

Da un’ invenzion sì rancida, 

Dirà talun pulito, 

Dal fello dell’ Eneide 
Tolta di pianta ardito, 

XXIV. 



Come produr gl’ Oracoli, 

Con verità dipinta, 

Di Sì lontani poderi. 

Se la vilione è finta ? 

» Da (a) Epico Vate puotvjt.. . E’ (£) PefprelTione didolta: 
Può (c) dirli ... in quella . . . vece ...Cd) così rimane fciolta; 

XXV. 

A (e) Epico Vate, è lecito, 

Il ver, condir col falfo . O 
E da finzion trar Aerile , 

Un Tentimene® fallò : 

XXVI. 

E fe Maron l’ Iliade 

Refe fua fida feorta, ■ 

Io fono ancor feufabile 
Dell’ invenzione e Aorta . 

XX VII. IrU. 

Alcun vedralli, turgido 

Alto inarcare il ciglio,. 

Mirando un Padre rigido , 

Svenare un proprio Figlio, • rSlil 
' XXVIII. i 

Quali, che tale immagine > 

Non fi mirafle efprelfa , 

Con viva forza, e fulgida 
Dalla prudenza iftelfa: 

.Da A fie? 

(») Leggendo , (d) Scrive la correttone , 

(b) Sojpefi . (e) Tornando n leggero. 

\c) ? effondo . 
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XXIX. 

A fiero Marte orribile; 

Del Mare al rio furore; 

O lotto Ciel peftifero , 

Con ogni pien vigore ; 

Il Genitor rimirali. 

Che la Giuftizia cole, 

Efpor, con alma intrepida, 

Una feorretta Prole: 

XXXI. 

E poi mirando tenero 

Un delinquente Figlio 
Svenar da un Padre Principe 
Inarcherai!! il ciglio! 

XXXII. 

Difficoltà sì languide, 

Farian faccia vermiglia , 

Fuor che nel feflo debole, 

Ovvero is chi il foraiglia . 

XXXIII. 

Miferi quei che fcrivono. 

Se ancora al volgo Arano , 

Chiara ragion doveflero 
Rendere a mano , a mano. 

XXXIV. , r ; , .. , ; 

Le carte, intanto, inedite, . 

Dell’opra mia primiera, 

Non deprezzar, fe candide». 

Refe opinion fincera : 

XXXV. 

Effa, al tuo amor ratifica 
L’ultimo dì dell’anno 
Che dieci - fette fecoli • , y 
Quindici lufiri fanno : 

XXXVI. 

Mentre il derifa Titiro, 

Dalla Regale Altezza 
Del Civico Arno , t’ augura 
Profferirà, falvczza. 

-• - ' Che 
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FILOLOGO. 29 

Che (4) dia tutto a dovere , che fia paflabi! parrai : 
Sono cfpreffivi i fenfi; giude le rime ; i carrai , 

Il proemiai Sonetto, vediamo ancor di quella 
Prima compita mia Teatral Tragica (i) Feda . 



JUal (c) (<5) fotto l’ ombra di Sacrati Allori 
Procura il paffeggier (campo non vano 
Quando fente (coppiar folgore infano 
Fra tcmpedofi turbini fonori, 

All’ ombra anch* io di generofi cuori 
Quello affido Reai Ceppo Sovrano ; 

Onde non fu* che abbia diffufi in vano* 

I penfieri > i miei giorni , i miei fudori . 

Frutto della mia (celta, e di mia mente 

Quell’ è che tento al bel chiaror del giorno 
Lafciarlo efpodo alla futura gente . 

Efci , o mio Figlio , ornai dal tuo foggiorno ; 

Ma fe in preda al livor tu andrai fovcnte , 
Ah! meglio fu per te farvi ritorno. 



Và bene ; (<0 il Piego formili , che altro più non cancello. 
Pafquiao: (e) predo (/) portami la ( 7 ) canna , ed il Cappello. 

Con» 



) 

(a) Tratafiiaud « Hi leggere. 

(b) Po fa fopr» del tavolino il foglio , e prende un .Unno-Scritto le- 

gato a foggia di libro. 

(c) Leggendo nel mtdefimo . 

(d) Si pone a federe d'ovanti al tavolino. 

(e) ter fi la frena dalla quale e fi e il me defimo Servo. 

(f) Al etmparfa Servo , tic intefo t ordine porte } indi torna con f uno 

t t oltro . 



{fi) Sonetto proemiale della prefente teatrale tragica felli . 

(7) Era comunemente in ufo nella Cittì di Firenze, vedendo Ami. 
Ilarmente il Ceto didimo , nei tempi dell’ Autore di portare la maz- 
za. lenza la fpada’. 

-- 1 I 



3 <> *19106 0 . 

Con vico {«5 francare ii Piego ; poiché giufto non è , 
Gravarlo di una fpefa, che è imitile per lì. 

Prendi; (b) alla Polla: francalo. Al foli» ti attendo 
Col (8) Pechefce al Teatro ; mentr’ io coli -mi {r) vendo. 

Pine del Prologo. 



{•) fottuto muffi* * d ufi Mano-firitto ,il primo corretto foglio, ut 
formo uu piego t guifa di letter* , l o figitla , e vi ferite lo di - 
retitue , 

(b) Air iftejfo riformato Servo confegnandogli il piego . 

(c) f alta , preude la cauta , U cappello prefeutatogTt dal Servo , * 
parte ; indi da elfo Servo levato il tavolino, eia fidio, calofi un 
foro : VOrcbtfira con tu’ Over tur a trattiene radio tua .affine di di - 
/porr* la Scena, metta guaio incominci aji lo trofica fifa. 



{•) Foggia di Copra -Vette famigliare, cosi detta t formata di certo panno , 
propria «enee nominato Pelufce, comunemente praticata nell' in» 
verno in Tofana, nei tempi dell' Autore. 



DELLA REALE MEDICIDE 

ESPOSTA 

NELLA MORTE DI DON GARZI A 

ATTO PRIMO 

SCENA PRIMA. 

Magnile* Sala corrifpendente a diverfi Appartamenti ; fpaziofa 
Scala , per cui fi offende ad una vdfia ringhiera , che ricorre 
per la medefima , atta a difpòrvi una numero fi Orcbeffra ; 'qual 
magnifica fila , viene a fio tempo fplendidamente tftìtmtnata : a 
deftra ricco Trono fin mezzo a due elevate Sedie , ed un baffo fedi le 
alla finiffra di effe per U. Principe Cardinole : divprfi altri in 
faccia al me defimo per il Senato' Fiorentino , eifì Mtniftri Efteri. 
La Ducbeffa in abito di lutto y genujlejfi in^ mezzo fui piano , 
indi la Favorita . . ‘ , • 7 V 

Ducbeffa . . 

Il ^ £ Ran (a) Dio, che reggi in fp rapii terno Trono, 

*é ^ é; Qy ant0 ca p c A Terra, o il Mare aduna; 

Quanto mira, fui gemino emisfero,.*^ 
et art*'*** -n*,-* Coronato di fiamme ^ il Re del giorno ; 
j>E l’eterno penderò, -ai voti inchini, 

Dell* infelice umanità; gran Dio 
Ti placa alfin : Deh ! ti rivolgi a quella , 

'Mai comparfa cosi, Reggia infelice. 

• - Non permetter, Signor, che qui fi- vegga, 

io Nel proprio fangue , incrudelire un Padre . 

, D’ una fragile fairaa, i rei trafeorfi 
» Seufa nel Figlio, mio; foia tu puoi. 

La 

(a) Rivolta al Ciclo, 



k? Ci 1 
V* 

U. 

i* 



!.. 



^ A T T O ? * | M O. 

La fangclgna, alterar tragica benda, 

Onde miro ammantarfi il Tofco Cielo . 

15 Una Madre dolente , e genuflefla , 

Tanto ardi fce pregare, e tanto (a) fpera. 

Giovanni, e tu del mio materno feno 
Amabil parte; tu, che un giorno, oh amara 
Rimembranza fatai! quaggiù lafciafti, 

20 Per le Campagne Alfee, l’umana ipoglia, 

I tuoi, deh! unifci o Figlio ai voti mici: 

II tuo Germano è reo; lo sò: ma porta 
Un’innocente colpa in fronte fcritta. 

Qpella felicità , die forfè or godi 

25 Di un bado fovvenir tutto ti fpoglia , 

£ d’ immortai idee piena ; non lalcia 
Una fraterna, refpirar vendetta. 

Ma che penfo, infelice! è vero, è vero; 

Perdona o Figlio: di virtù, eh’ è certa 
30 Dubitando ti offendo. A me congiunto 

C)ggi a placare un’ infledibil Padre ' 

Uaeghato, contro un delinquente Figlio, 

Ti fpero, e non in van : tutte le vie 
Per falvarlo tentiam . Son Donna, e Madre: 

35 Pleiade, a quella, arte non manca a quella, 

L’efule fratricida, a qudfta Reggia 
Torni, torni una volta; c infiem con elfo, 

La calma a quello cuor: quanto faria 
Per me felice, il fofpirato (b) iftante. 

40 Olà. (c) Quello fi tenti al cor paterno, 

Tenero, e nuovo ancora, induftre ( d ) aflalto. 
Sappiano (r) torto i Principi miei Figli , 

CheTor defio parlar; ch’io qui (/) gl’ attendo. 
Quella (1) fecondità lieta pudica 

Effi- 

(») S' sita. 

(b) Refta penfanio alquanta fo/ptfa. 

(c) Rijolutamcnte ver/a la parta d’ uh' appare attesta . 

(dj Dalla medefima , turbinando profondamente la Due beffa , afta la 
Favorita . 

(e) Alla Favorita . 

(f) Jnte/o l'ordine, t -nuovamente inchinatala Due beffa , parte la Po» 
vorita , ed entra da una diverfa porta da quella , dalla qual ’t i 
e fetta ; indi dalla medefoma ritorna. 



1) Vedali il motto nell’ effigie di Eleonora di Toledo. 
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4J Efficacia maggior, predo del Padre’, 

Di quella avrà, che del Conforte appreflfo 
Ebbe finor la fconfolata Moglie . 

Per fommo mio conforto, umil ti prego 
Tu l’avvalora, alma pietà celefte. 

Favorita 

50 Pronto volò l’Ufcier a dar Pavvifo. 

Ma che? degg’ io l’ illuftre Eleonora 
Sempre afflitta vedere in riva (2) all’Arno; 

E Ove 

(j) La Città di Firenze , nell* quale è pcda 1 * azione , Capitale dell* 
Tofcant, divifa dal fiume Arno, c nello Stemma da un Giglio di- 
dima , per le diverfe opinioni degli Scrittori , rende fi totalmenrc 
incerta > nella fu* origine : Stimarono alcuni edere ella derivar* dai 
foldati di Siila; Altri dai Trium-Viri ; Altri dai Popoli Fiefolani: 
N i vi mancò chi credede Ercole Libico , e/Ierne Rato il Fonda» 
tore. Qualunque però di cosi varie opinioni fia la più vera, cer- 
to è, che fecondo l’autorità di Giulio Frontino, e di altri gravi 
Autori, uniti alla univerfale , ficura credenza, a Firenze, già 
fondata ; fu dedotta anticamente dai Trium-Viri, la Colonia dei 
Romani, popolata, non dall’infima Plebe, ma dai più feriti foldati 
di Giulio Ccfare ; E che da Floro è annoverata Firenze, fra i più 
fplendidi Municipii d’Italia. Sette Porre , ad eda Città, danno l’ in- 
gredò; E fette migli* è la murata fua circonferenza; Nel qual 
recinto elide tanto di mirabile , che gli Scrittori i più accreditati 
con giudo encomio di Bella, di magnifica Città , Fiore delle Città, 
l’hanno decorata. 48. Sono i Parrocchiali , fra i più di i$o. eccelli 
Tempj , che vi li noverano; circa 60. Monaderi di Sacre Vergini, 
e ’8 di Claudrali Religiofi , oltre i molti Suburbani ;• Molti Con- 
fervatorj di povere Zittelle , e di uomini mendichi , divetfi Ofpizj 
per i Pellegrini, Spedali per gl’ Infermi, ed 1. per gli Orfani, 
l’opra io». Confraternite di Secolari; I. Ecclefiadico Seminario ; II. 
Indruttivi pubblici Collegi ; III. pubbliche Librerie , diverfe lette- 
rarie Accademie, frale quali, la Sacra Fiorentina, la famofiICma 
della Crufca , regina, e moderatrice dell’ Idioma Tofcano , quella 
degl’ Apztidi , riputato il Seminario dei belli ingegni , quella del 
Difegno, e 4. Teatrali , denominate gl’immobili, gl’ Infuocati, i 
Rifoluti , e gl’ Arrifchiati . Evvi ancora la Società Bottanica a co- 
modo , e benefizio di si utile profclfione ; l’Adunanza del ragguar- 
devolifiimo Ceto Nobile , dell* uno , ed altro fedo , in un rijpetta- 
bile Calino ; 1. Ben munite Fortezze, con difciplinata milizia: Ric- 
ca eli magnifici Edifizj , di deliziofi giardini, di vadidime piazze, 
c di fpaziofe , ben ladricate drade , atte al concordi d’immenfo Popolo 
ed al padeggio di numerofe carrozze , ad eda non manca quanto 
può concorrere a formare una , in tutte le fue parti , perfezionata 
Città: i di cui rari, pregiatilfimi ornamenti, ove l’ incidenza l’ am- 
mette, fuCciatamente , in decorfo , li accennano . 



34 ATTO PRIMO. 

Ove tutto per lei brilla, e pompeggia 
Fra lo fplendor della Sovrana Corte, 

55 Adorata, dai fuddici Valfallt, 

Riverita da tutti, in quella (3) Reggia 

Do- 
li Reale Palazzo , nel quale hanno . nella Cittì di Firenze la loro 
tefidenza i Gran-Duchi , tempo per tempo, di Tofcana, comune- 
mente li chiama de' Pitti , perché venne incominciate col difcgno 
di Filippo di Ser Brunellefco, a fpefe di Luca Pitti Gentiluomo 
Fiorentino , quantunque poi fofTe comprato da Codino Primo . 

La facciata di elTo Palazzo, lunga quanto la Piazza, ed alta a 
proporzione , è tutta cominella di grandi bozze di pietra forte , 
d’ Ordine Rudico ; Ma cosi ben divilato , che vi rifplende una mac- 
dofa bellezza . Più vaga però ricfce in villa la magnifica loggia , e 
lo fpaziofo Cortile, fatto col difcgno di Bartolommeo Ammannati 
celebre Scultore , ed Architetto Fiorentino , perchè variato 1’ ordi- 
ne della prima Architettura , con tale avvedutezza, che non feon. 
venilTc all’Opera gii incominciata; Si vede il primo appartamento 
di forma dorica ; fi fecondo di Ordine Ionico ; Ed il terzo di Co- 
rintio , tutti tre adornati di varie colonne di bcllilTimi fregi, e di 
un ricchi (lìmo cornicione. In faccia poi del cortile , vi è una grotta 
dentro la quale li trova una Pefchiera , di forma ovata , con varj 
zampilli d'acque, le quali fembra , che fcaturifchino dalla terra, 
al cenno di Morè , ivi rapprefentato , in una grande Statua di por- 
fido . Adornano ancora la facciata due altre pile , con fuc fontane 
vagamente intagliate ; Come altresì due grandi Statue rapprefen- 
tanti, in marmo, una Pafquino , che fbdicnc AlcfTandro, e l’altra 
Èrcole, che fupera Anteo, ambedue di maniera Greca , adii Rima- 
te. Sopra di ella Grotta, al pari del primo piano, vcdeli un gran 
Vivaio, nel quale fcherzofi comparilcono alcuni putti di marmo 
fopra Cigni, c nel mezzo di cfTo s’ erge una fonte, con una gran 
tazza di Pozzolana , nella quale verfano in gran copia V acque , da 
varie parti . CopioftUima è la taccolta delle Pitture ratiflime , 
che di quello Regio Palazzo elide nelle numcrofc danze, molte 
delle quali tutte dipinte , c adorne di ducchi , di mano de' più 
infigni ProfcITori , fra i quali s’immortalò fopra ogn’ altro il famo- 
fo P ictro Berrettini da Cortona : E fra la quantità non folo dei li- 
bri più feelti, come ancora de' Mano-Scritti più Angolari , che in 
effb abbondavano , vi era una moltiplicitì di Codici Orientali , che ha 
dato motivo ad un’ Opera inlignc Rampata recentemente , la quale 
ne fa un’ efatto, e molto erudito indice. 

Il forediero verfato nelle Scienze , e nell’ arti liberali , che ab- 
bia ocularmente rifeontrata , o fia per rifeontrare la fingolaritì di 
quedo famofo edilizio , non condanni la troppo concifa delcrizione 
poiché i molti eruditi Scrittori, che l’affermano per il più mira- 
bile dell’ Italia , e fpccialmcnte Filippo Baldinucci nella deferizio- 
ne del nuovo modello, gii fatto di effo , dal virtuofilEmo Paolo Fal- 
conieri , ne fomminiftta un fufficientc fuppUmcnto < 




Digitized by Google 



Digitized by Google 



SCENA M I K Ar 

Dominata dal (4) Boboli congiunto, 

Ove giunfero al colmo Arte, e Natura. 
£ 2 



35 



Per* 



(4) Viene in tal guifa denominato il Giardino contiguo al {addetto Reai 
Palazzo Giardino il pià vago , e deHztofo dì quanti fieno i mol- 
tifiimi altri particolari , che fi ritrovano nella Città di Firenze ; Av- 
vegnaché la magnificenza coll’ amenità , e 1' abbondanza coll* indu- 
ftria nobilmente ivi gareggiano - La fua circonferenza fino alle mu- 
ra della Città per lunghimmo tratto fi effonde , nella quale il Colle . 
e il Piano , il Domeflico , ed il Selvatico fchcrzano gentilmente . 
Egli è divifaro come fi vede, in Bofchetti. in Prati, in luqghi 
Viali , e Fontane . Lo adornano moltifiime Statue , ed è ripieno di 
alberi , di fiori d’ ogni qualità , e d’ infinite piante d* ogni forte di 
agrumi. Vedefi dunque in prima luogo un Anfiteatro , che-ritponde 
di faccia al Palazzo , circondato da mura in formi di fcmi-ovato , 
nel quale per i partati tempi , belliflimi fpettacoli , e felle magni- 
fiche fono (late rapprefentate con grande applaufo . Intorno a que- 
llo Anfiteatro refla una gran parte del felvatico , che lo rende più 
maeftofo ; Dopo il quale per lunghi viali tutti coperti di piante , 
e per un lungo ftradone fi arriva ad una fontana ifolata , di cui 
nè più vaga, nè più dilettevole cofa fi può vedere . Ella è figurerà 
per V Oceano , * perciò (opta una uzza di granito, larga li brac- 
cia per ogni verfò , fi vede una Statua di marmo maggiore del na- 
turale, che rapprefenti N erra imo , e e piè di eflo tre altre Statue 
a federe, lignificanti i tre Fiumi Gange, Nilo , ed Eufrate, che 
verfano gran copia d’acqua nella Tazza, da cui per fotterranei 
condotti palla ad altre Fonti, ed in varj fcherzi per il Giardino fi 
fparge . Or quella bellifiima opera fu dal celebre Giovanni Bologna 
condotta con tale eccellenza , che rcfia in dubbio chi la mira , fé 
più debba lodare , ò la rara invenzione , o la maellria del lavoro > 
tanto l’una, che l’altra in perfetto grado t’ ammirano . Parimente 
in un gran Vivaio fi vede un akro Ncttonno fcolpito in bronzo 
fopra varj inoltri marini di marmo di mano di Sroldo Lorenzi .ope- 
ra da quei , che intendono, molto lodaca . Vi fi trova ancora una 
Grotta , ne* quattro angoli della quale , col difegno , ed invenzione 
del Buonralenti . furono collocate 4. Statue di marmo di mano di 
JMichel-Agnolo Buonarroti; ma però folamcnte abbozzate, le quali 
dovevano fervire per il (epolcro del R. P. Giulie II., e che dal 
Nipote del Buonarroti Autore furono donate al GraD-Duca Fran- 
cesco I. . Vi fono inoltre alcune Statue d'altri famofi Profertbri , 
che rendono più vaga la Grotta , quale adorna - di {pugne lavorate 
in varie forme , nella rozzezza di quei materiali dimollra una bel- 
lezza non ordinaria . Ha la Volta tutta dipinta di mano di Bernar- 
dino Poccetti , con sì leggiadre , e bizzarre invenzioni , che in un 
medefimo tempo reca terrore , c diletto ; Avvegnaché quell’ inge- 
enofo Pittore, aiutato in parte da una naturale apemira, che re- 
ità nella volta , fiofe che la medefima volta fembraiTe di rovinare , 

e che 



1 



J 6 .ATTO PRIMO.- 

Perchè meda così ? già fette (5) Lune 
60 Scorfero ornai , da che tornar non vidi 
Il bel fereno ufato agl’ occhi fuoi . 

DucbeJJa 

Sia pur lieto chi può; gioje, e piaceri 
Per me non fono. Ah! tranquillar può l’alma 
Solo colui , che dai tumulti umani 
65 Lungi, e da quel fervaggio, ove s’inchina 
L'incauto Mondo, in folitario tetto 
Lunghi conduce avventurofi giorni: 

E con fereno volto, e gemme, ed oro, 

Immagini di bene, ove rta chiufa 
70 Di miferie , e di guai terribil fonte , 

Sa deprezzar, di tanti faggi a feorno. 

Che vai dar legge altrui, fe poi non feioglie 
Chi la preferive? o rimirar, che giova 
Tanti Paggi, e Donzelle, e tanti fervi 
75 Solo dei Grandi, ambizion fallace 

Che al primo afpctto di Fortuna avverfa 
Riman fpirito ignudo? E quale mai « 

In quella Reggia, al guardo, fi prefenta 
Lufinghiera fpcranza , almo conforto 
80 Per gl’infelici, onde il mio duolo cftremo, 

A compenfare in parte, almen concorra? 

Ah! non mai quelle luci, in Tonno, io chiudo 
Che non veggia a turbare il mio ripofo 

Im- 

e che da quelle fcfTure efcilTero varj animali , i quali non dipinti-, 
ma veri , e naturali raflembrano . 

Tali notizie polle in forma d’annotazioni, fe in parte eccedono 
nei tempi, nei quali è polla l’azione , fcarfeggiano di troppo nei 
tempi prefenti; Ma fi appaghi il perito flraniero Lettore, che non 
è quello 1’ oggetco principale della prcfentc Opera , quale fonimi* 
niftra incidentemente folranto fcarfo adito a dare di quello Reai 
Palazzo, e contiguo Giardino , come ancora d’ogn’ altra -fuccefliva 
mirabile circottanza, una mera di padaggio informe idea. 

(j) Tanto è in circa il tempo che corre dal d) a. del mefe di Novem- 
bre l’anno dell’Era Volgare giorno in cui il Principe Cardi- 

nale della R. C. Giovanni dei Medici, nel decimo nono anno dell* 
età fua , rettò nelle Campagne Pifane , uccifo dal Principe Don 
Garzia di lui fratello, al di n. del mefe di Giugno dcil’ anno 
fuccefCvc , ricorrente giorno Natalizio di Colimo Primo , nel quale 
è polla 1’ azione prefente . 
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Importuni Fantafmi , Ombre funefte 
85 Tinte di' fangue , minaccianti , e il giorno 
Poi l’apprefo timor > ferbando a mente 
Tutta piena l’idea, di fpaventofe 
Immagini , e penfieri , e come io porto 
Efler lieta, o Cammilla, in quefto Rato? 

Favorita 1 gii ’-fiS) ; »« h ■ ■ ; s 1 
90 D’una Iciagura, che non ha riparo, 

Io, la temuta al par sò, che v' affanna : 

Ma quanto è van V affliggervi per quella , 

Tanto ora è vano il paventar di quella : 

•Un mero cafo alfin , ne fu cagione ; 

95 Ed il Regnante all’ uccifore è Padre «. 

Ei delle Leggi, è rigido Cu (lode : 

Il sò; lo fia: ma il delinquente è Figlio. 

Troppo ha di forza un si tenace nodo, 

Nell’ ordine comun della natura ; 

100 Gl* Augelli, i Bruti, i Serpi, e fin le Fiere *?» 

DucbeJJa 

Perchè fon prive di ragione, a norma 
Agifcon fol del naturale iftinto: 

Non così PUom, che del fuperno lume 
Tutto raggiante, in fu l’inferma parte < r 
105 Deve il trionfo fublimar del giudo: 

E quedo mero cafo, è forfè un fogno. 

L’indole fiera, intollerante, audace 
Del Principe Garzia, io ben ravvifo; 

E di me Beffa ancor, più la ravvifa 
no Lo Spofo mio, mentre non v’ha chi porta 
Legger meglio del Padre , il cor d’ un Figlio- . 
Favorita 

Ma fe da voi , tanto rigor s’ approva , 

Io non comprendo poi , perchè v’ affanni . 

Ducbcifa 

Cammilla cara, ohimè! fon Donna, e Madre t 
x 1 5 Io venero il rigor del mio Conforte, 

Ma pur di (ingoiar clemenza un raggio . 

Trar gli vorrei dal cor, pe’l mio Garzia. 

Favorita 

Che (<r) vedo! Ei Beffo appunto, a voi, fen viene.. 

SCE* 

(») OJfervando dentro la Scena • 
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'ATTO P S I M O 

SCENA seconda; 

Il Trinci ft in abito da viaggi » , e dette 

P Dncbeffa 

Rincipe (a) Figlio; oh Ciel ! dunque i miei voti, 
120 L’alta, degnofli udir pietade eterna? 

Per fua mercè, dunque ottenefte alfine, 

Oggi il perdon, dal Genitor placato? 

Principe 

Qual (b ) perdono? non ebbi un tale avvilo. 

Oltre rulato, una fattola pompa, 

I2j Seppi, che fi prepara al fuo natale, 

In quello giorno ricorrente , « folo 
Ad ingrandirla , ed a goderla io venni . 

Ducbejfa 

E (c) l’ardir vottro, a quello Pegno eccede? 

Senza il Sovrano aflenfo, ofate adunque 
130 Sottrarvi alla paterna, ingiunta pena? 

Principe 

SI, perchè l’obbedir troppo mi cotta: 

In un’angufto limite di mura 

Mio malgrado pattai per fuo comando 

Infelici finora, e inquieti « giorni; 

135 Nè giammai fi pensò com’ io vivea, 

Mai fi cercò dell’efler mio novelle. 

Qual colpa ignominofa ha meritato 
Qiiefto del Genitor crudel filenzio ? 

Son fianco alfin di più foffcir; 11 Padre 
140 Annoveri anco me fra i Figli fuoi. 

Mi riveda Firenze, e cangi afpetto 
La forte mia; ch’io più non sò, nè poflo 
In fembianza di reo, dal patrio fuolo, 

Dalla Corte, dai miei viver lontano, 

145 E abbandoni una volta il Padre mio 
Quell’ ingiufto ver me fdegno collante. 



(») Incontrandolo , con ecce/fo di piacere, a ii tenerezza. 

(b) Con francbijjima indifferenza . 

(c) Componendo >fi in aria di graviti , 
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W A SECONDA. 

Ducbejfi t 

Il voflro Genitor, la cui memoria 
Andrà gloriofa nell’età future « 

Fin che fi fciolga l’ Universo in polve, 
ijo Per foftener loto, e a ragion fi fdegna 
Con ogni impegno , i dritti di Giuftizia r 
E ciò gl’ accrefce lode , a me fpavento , 
Perchè obliar non sò, ben che io vi miri 
Col trillo orror di un fratricidio in fronte, 
155 Delle vifeere mie, che liete un frutto. 

E quello deboi, femminile affetto 
Ad avvilir non giunge il Padre vollro: 

Che s’ egli penetrar poteffe mai.... 

Al folo immaginario, io gelo, io tremo... 
160 II loco.... il tempo inopportuno troppo... 
Celatevi.... celatevi Gareia..., 

Nel mio foggiorno, io vi terrò nafeofto,' 
Fin che tentin placar l’ira paterna, 
All’affaunofe, divifate mie 
16 j Richiede, i Principi Germani: andiamo. 

Prinfipe 

Non ricufo venir ; mentre il viaggio 
Sollecito così, fento, che ornai 
Pronto mi forza, a procurar (a) rilìoro 
Favorita 

Il naturale ardor, che lo trafporta, 

170 Non gli lafcia mirar l’alto periglio, 

Che forfè, ohimè! lo fpinge al precipizio. 
Ahi! Madre, ch’io pur ferenar procuro 
Ben che a ragion di lei affai più ( b ) tema. 
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SCENA TERZA. 
L’ Ereditario , e detta. 



Ì àM; 



Ah 



Ereditario 

qual felice inafpettato incontrol 
*75 Cara Cammilla, mia diletta Spofa.... 



hv;V> 



No- 



(») Parte con la Duebefa . 

(b) Im atto di Seguire la Ducbejfa, t’ iacoutro utlF Ereditario . 




f 



V, 

r-, •» 



i 



\ \ 

V ■ 
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40 ATTO primo. 

Favorita 

Nome si dolce, e si fuperbo inficine,' 

Non fi conviene a me, che tal non fono: 

E tale, al Primogenito Francefco, 

Dei Tofchi Stati , Ereditario Prence , 

180 Non divedrò giammai, fe non precorre 
Prima, del Genitor, l’ augnilo aflenfo. 

Ereditario 

Elfo, alla mia palefe inchieda, ornai, 

SI, compirà di quedo di, la gioja: 

Di tanto , fu foflecita mia cura , 
l8j Rendervi intefa pur, col foglio mio; 

Giacché il rigor gelofo, a cui foggetta 
La DucheQa vi tien , mia Genitrice, 

Quedo m’ adrinfe a praticar compenfo. 

Favorita 

Di qual foglio parlate? io non v’intendo. 
Ereditario 

190 Dal Mondragon, no’l ricevedc ancora? 

Favorita 

Saran quali due dì, ch’io non lo vidi. 

Ereditario 

Cauto egli fol, da me, l’ebbe poc’anzi, 

E ritrovato ei non avrà per anco 
AI recapito fuo tempo opportuno. 

Favorita 

195 Dunque oggi d’impetrar le nozze mie, 

Dal vodro Genitor liete difpodo? 

Ereditario 

Appunto: e quedo, unica mia fperanza, 

Fia di mia vita, il più felice giorno 
Favorita 

Ma fupponete voi , che il faggio Duca 
2CO Polla , o voglia approvar la feelta vodra ? 
Ereditario 

Qual dubbio mai vi nafee , o cara , in mente ! 

Dal chiaro, de’ Martelli illudre fangue 
Difcefa, che gl’ Eroi conta con gl’ Avi, 

Pargoletta crefcede in queda Corte: 

2oJ La familiar dolcezza, il tempo, e l’ufo 

D’ un converfar si lungo, c foprattutto . . 

Le 
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SCSKA TERZA» 

Le rare doti, il docile coftume, 

I generofi fenfi, e l’alma grande 
Che fpira in voi, vi refe già lo fcopo 
2io Del più particolar Sovrano affetto, 

E del pudico mio, fervido amore; 

Per erto il propagare, a me, fi afpe-tta 
La regnante Ducal Medicea ftirpe: 

Altro oftacolo infin, io non ritrovo, 

215 Per oggi divenir felice appieno, 

Fuori di quello fol, del voftro core: 

Voi forfè come pria, più non mi amate.... 

Favorita 

Ah. 1 mi offendete a torto: il voftro merto, 

a C Z!Ì •’ in voi ’ con g I>anni ; >nfiem con gl’ anni 
220 Accrebbe, in me queft’amorofa fiamma, “ 

^°lt° un affoluto , ordin Sovrano 
Eftinguere altro, non potrà giammai. 

Ereditario 

Fu dunque ver, che abbia perpetuo impero, 

Un incauto timor, nel voftro cuore? 






225 Speriamo ancor.- è la fperanza , o cara, 

L ultimo degli affetti : e cofa è 1* Uomo 
be infelice, a tal fegno, ei perde quella? 

Favorita 

Ver (a) noi s’avanza il Principe Fernando, 

n n °!ì conv,cl ?» che P ria del Padre voftro, 

2jo 11 noftro # occulto amore, alcun penetri. 

SCENA QJJ ARTA, 

Il Cardinale , e detti. 

rY_ n Cardinale 

-t-f Ella mia Genitrice, un cenno efpreflb 

viu»vi mi chiama; e qui non la rimiro. 

r» • • - Ereditario 

vìuivi tratte me pure un tal motivo . 

Favorita , 

. . i: comun voftro Gernian, poc’anzi, 

235 Quindi n’andò, nel proprio fuo foggiorno, 

(») OJJirvand» dentro U Scena. D 
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ATTO PRIMO, 

Cardinale 

II German ! come mai ? quà dalla Fiandra 
Inafpettato giunge, oggi Don (< 5 ) Pietro? 
Ereditario 

Delle Falangi Ifpanc, ed ha potuto 
Sottrarli al (7) militar Supremo Impero? 
Favorita 

240 Io di lui non parlai» ma Colo intendo 
Del Principe Garzia, che fi ritrova 
Nelle materne danze , in cui potete 
O Principi pattar; io vi (a) precedo. 
Cardinale 

E dal penofo , impodo fuo foggiorno , 

24J In queda fede , ritornò Garzia ! 

Ereditario 

Il violento, naturale indinto, 

Che lo trafporta, non mi fa dupire. 

Cardinale 

Egli dal Padre avrà forfè ottenuto 
Un’indulgente, all’ error fuo, perdono. 
Ereditario 

2jo Non lo crediate: abbandonollo il Padre 
Al rigor delle Leggi; e coL vigore 
Egli vuol, che dflor, fia giudicato: 

Per queda intanto relegollo a Pifa. 

Se a ceder fotte,, nel fuo cor, foggetta 
25$ La codante virtù,, quali non ebbe 
Potenti impulfi , nella fua Conforte ? J 
Superato il. dolor del Figlio ucrifo, 

Del Fratricida,, al fubito periglio , 

Egli la vide ognor languir d’ affanno : 

260 E quale affanno! Sì crudel, profondo, 

Ctv ebbe forza talor di traria infino 
Quali fuor di fe detta: oh! quante volte 



(*) Parte* 

(d) Altro Figlio di Colini© Primo , nato ranno t j?4- fpoaò 
Eleonora Figlia di Don Garzia di Tolteti: Mori In 
no 1604. 

(7) Fu Generale in Fiandra. 






1 

Qual 



l’anno tf 6 t. 
Madrid 1 ’ an- 
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SCEMA Q.UAR T*A« 4} 

Qual forfennata uditla, oh! quante mai» 

Al tremulo fplendoT delle notturne 
265 Languide Faci , in taciturno orrore 
Dell’inoltrata tenebrofa notte 
Dalle piume balzar; con nudo piede, 

Timida, anfante, a lento paflo, errando 
Dall’ ampie danze , nei recinti afeofi 
270 Di quella vada fede, infra le Arida, 

I (ingulti , alternar, del fuo Garzia , 

E dello Spofo , flebilmente il nome ! 

Quante, col pianto mai, la vide, a menfa 
La bevanda, mifchiar, e ’1 parco cibo; 

275 Quante mai , delle fue lacrime amare 
Inondargli la mano ; e auante ancora 
Prodrata al piede, ed al ginocchio avvinta, 

Per quanto in terra v’ha, di Sacro in Cielo, 

Chieder pietà : fe di pietade un fallò 
280 Fora capace dalle felci ideile 

Tratta l’ avria : ma egli ai rifletti folo 
Senfibil , di una provida (8) Giuflizia 

F 2 Che 

(S) Rileva tale di lui fpeciale inclinazione , con la forza dell’azione prò- 
fente , la dignità di Gran-Duca di Tofcana , da cflo ottenuta il di 
4. del mefe di Maggio l’anno 1570. con l’incoronazione efeguita 
in Roma 1 per mano del R. P. S. Pio V. come nei precili stermini. 
Ob ztlum Religioni s , prateipuumque iaftitiae fluriiurn , leggefi nell’ 
Ifcrizione del bado rilievo di bronzo , rapprefentante un tal fatto 
che adorna una delle 4. facciate della Bafc , fopra della quale ri» 
pefa la Statua Equeftre pure di bronzo e opera di Giovanni Bolo- 
gna , da Ferdinando fuo Figlio Gran-Duca III. di Tofcana , come 
nell’ Iicrizione di altra facciata di cfla Bafe leggefi 

COSMO . MEDICI . MAGNO , AETRURIAB . DUCI . PRIMO. 

PIO . FELICI . 

INVICTO . IUXTO . CLEMENTI . SACRAE . MILITI AB , PACISqjII . 

IN . AETRURIA . AUTHORI . PATRI . ET . PRINCIPI . OPTIMO • 

PERDI NANDÙ, . P . MAGNUS . DU* . Ili . ERBXIT . 

A . MDLXXXXI 1 II . 

fatta erigere in di lui gloriofa memoria , nella piazza del Palazzo ; 
refidenza antica dell’ opprefTa Repubblica Fiorentina, che ad effetto 
di non rendere , con l’ incidenza delle annotazioni , olire modo vo- 
luminofa l’Opera prefente , non efiendo quefto il principale oggetto 
come dichiarali alla Nota (4) fi omette la defctizionc di elfo ma- 

gni- 
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A T T O P R 1 M O. 

Che unico, eli’ è particolar fuo Nutnej 
A cui facrificar tutto , è capace , 

285 Con fupremo, terribile divieto, 

Di mai parlar del delinquente Figlio, 

Un perpetuo (ìlenzio, ad effa impofe. 

Già tutto ciò vi è noto ; e poi credete 
Ch’egli 1 ’ abbia rimeffo in grazia fua? 

Cardinale 

290 Tutto sò; tutto è ver: ma ch’egli fia, 

Con eccedo di tant’ ardir, capace, 

A’ trafcorfi, d’aggiungere trafcorfi , 

Figurarlo neppur, io pollo in mente. 

Ereditario 

Egl’è, già per natura, ardente affai; 

295 Nel vincol poi , s’ affiderà del fangue ; 

Nel grado fuo , che gli donò la forte ; 

E nello fchermo ancor, da lui fuppofto 
Valido appien, della pietofa Madre, 

Di cui fu caro, ognor tenero pegno. 

300 Entriamo: e torto poi vedrete a prova, 

Se fia delufo il fermo mio penficro. 

VI 



gniftco Palazzo fabbricato con il di fcgno di Arnolfo , e prodigiofa 
l’uà corre . o campanile , che fortenuto da 4. grodìflime colonne , 
fopra di erto s'inalza braccia i;o. della ricchiffima Reale Guarda* 
roba . rari (Ti ma Galleria , divifa in a. Corridori lungo ciafcheduno 
di erti aio. palli ebe fra di loro li comunicano, mediante un altro 
Corridore nraverfo , lungo palli 70. alla copiofilCma pubblici Ma- 
gliabechiana , non inferiore alla benché diverfa Mediceo- Lauren* 
ziana Libreria congiunta, che lituata fopra il ragguardevole loggiato 
quale per elTerc fiato fatto fabbricare da Codino I. , fra i fatti da 
erto conftruire edilìzi , li annoterà fuccintamente in approdo , per 
il tratto di utv Corridore coperto, lun^o palli 600., 1’ u nife e al 
Reale Palazzo comunemente detto de’ Pitti enunciato alla Nota (j) 
nel quale è porta l’azione prefente; Della maravigliofa loggia fab- 
bricata col difegno di Andrea Qrcagna , delle intigni Statue , e 
Badi-rilievi in bronzo , in marmo , tutto (ingolarmente avvivato dai 
celebri Donatello, Benvenuto Celimi, Giovanni Bologna , Cavaliere 
Baccio Bandinelli , Vincenzo Rodi di lui fcolare , c finalmente dal 
mai a fufficienza lodato perchè nei fuói lavori veramente Divino, 
Michel Agnolo Buonarroti ; della vagbiilima fontana > a quanto di 
Apprendente , c raro in elfa Piazza adunato , 0 congiunto fi ammira . 



S C E N A „ Q. 0 - A -R [T • A • 45, 

Cardinale 

Vi fcguo: ah! voglia il Cicl, che vano adcflo 
Riefca un tale avvifo, onde fottrarci 
A quell’ immenfo orror, che il cuor prevede, 

30$ Se del Sovran perdono, unico fcampo, 

Il mio German, non fia munito: (aj andiamo» 

SCENA Q.U I N T A. 

* ' l ' 

Il Duca , il Cavaliere , Guardie , e detti. 



310 
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F D«C4 

Ermate (&) torto, il rifoluto palio. 
Ereditario 

A ricever, con umile rilpetto ,. 

I cenni della Madre , egl’ è rivolto. 

Cardinale 

Intendere ci ft , eh’ ella (c) c’ attende . 

Duca 

Quivi ( d) arredate , io dirti , il vortro piede . 
Ella qui venga : a lei (e) date 1 ’ avvilo . 
Cavaliere 

Torto il vortro voler noto gli (/) fia . 

Duca 

Dalle {£) rive dell’Arno, allor che il Sole 
Torni di nuovo, ad indorar l’Oriente, 

Voi dovete partir, lenza ritardo. 

Cardinale. 

Come? (b) partir! per mia fventura, forfè, 
Amato Genitor, giunto fon’ io, 

A perder giullamente il vortro affetto? 




et 



Eia- 



•il 



(a) Ih atto di partire s' incontrano nel Duca . 

(b) Autorevolmente ai Principi quali fi compongono in atto di profon- 

di (fimo ofiequio . 

(c) Ambedue rifpettofamente come fi opra , in atto di partire. 

(dj Imperiofamentc come / opra ai medefiimi , quali Ji fermano fiemfre 
come /opra compofti in atto di ojfequiofilfimo ri f petti . 

(e) Al Cavaliere.. 

(f) Parte. 



(g) Al Cardinali . 

(h) Con timida ftrprefia. 
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*& ATTO MIMD, 

Duca 

320 Efaminate il cor; cercate efatto , 

Se di alcun reo trafcorfo, ei fu macchiato. 
Cardinale 

Puote-, Signor, un rifpettofo Figlio, 

Oggetto divenir delPìra voftra, 

Ma rimorfo non ha d’error, di colpa. 

Duca 

325 A che dunque temete? il fol delitto, 

Efecrabil divien pena dell’uomo, 

Carnefice, Sovran Giudice infieme: 

Fuori di quello, alcun non v’ha potere, 

Che ad atterrirlo , a torturarlo arrivi : 

Cardinale 

330 Ma volete però , che intanto io parta . 

Duca 

Tolto, che il Sole, a noi, faccia ritorno. 
Cardinal» 

E dove i palli miei rivolger devo? 

Duca '• 

Al Vaticano; ove dal Santo zelo, 

Del regnante Pontéfice (9) Pio quarto, 

335 A mio riguardo, e a quel di noftra ftirpe, 

Al Sacro Olirò Roman, folle promoflo, 

Cardinale - ' ■* 

Refpiro dal timor, ch’alto m’opprefle. 

Duca 

Il fublimefentiero, in cui v’inoltro, 

Penfate, o Figlio, a non fmarrir giammai, 

340 Per debolezza , o per foverchio orgoglio ; 

Virtù, non il piacer, lìa voftra guida; 

Nella Città , a’ ogni Città Reina , 

In mezzo al Sacro, porporato duolo, 

In faccia ai folti, penetranti fguardi 
345 Dei potenti , Cattolici Regnanti , 

Quella guidare vi faprà full’ orme 
Degl’ Avi vollri , un dì , primi Pallori 

Leon 



(9) MiUncfe, di Cria Medici, regnò anni j. e meli 1 1. nel fecole XVI. 



SCENA Q.UINTA. 47 

Leon (io) decimo, c fatisi* (n) Clemente 

Ma 

(10) Fiorentino di Cafa Medici ■ regnò anni f. e mc(T 9. nel fécolo 
ideilo anni }8., e fei Pontefici avanti Pio IV.. Quelli nell’anno 
1510. ordinò al Buonarroti il difegno della reale tumulante Cap- 
pella, nell' Ambroliana Bafi]ica, ed intigno Collegiata, eretta al 
tempo dell’ Impcradore Teodolio il Grande dall’ illurtre Giuliana 
Vedova Fiorentina , Tutto l’invocazione del martire S. Lorenzo, 
c confecrata dal mcllifuo , Ecdefiartico Dottore , infubre Prelato , 
l’anno 391. o 393.. L'avanzate protede ci difpenfano dal notare 
la magnificenza di quedo Tempio, ridaurato doppo 1 ’ anno' 1410. 
nel quale rimafe quali affatto didrutto dal fuoco ; il Sacrario- delle 
infigni Reliquie, che in ricche cudodie di cridallo , d’argento, e 
d' oro, impreziofite di (ingoiaci gioie , copiofilfime vi li confervano } 
la rinomatilfima Libreria Mediceo- - Laurenziana accennata alla 
Nota (8) della quale fe l’erudito Straniero Lettore, ne bramafle 
una didinra contezza, può appagare il virtuofo fuo dcliderio , con 
olfervare riguardo all’ eccellente edilizio , i difegni del Brezelio , 
del Senatore Nelli, di Ferdinando Ruggieri, di Giufcppe Ignazio 
Rodi pubblicati con le dampe , e 1 * indice, riguardo ai contenuti 
fingolarilfimi Mano-Scritti , parte da Cofimo Medici padre della pa- 
tria , Lorenzo di lui fratello , Piero fuo figlio , e parte da Lorenzo 
il Magnifico , Padre di ellb R. P Leone X., ( le di cui- egregie 
azioni, dai celebri Andrea Vannucchi , detto del Sarto , dal Fran- 
cabigio , da Iacopo da Pontormo. e da Aleflandro- Allori- detto il 
Bronzino, vennero con varj eroici , antichi Romani fatti allufe nel 
falone , da elfi tutto dipinto, dell’ ameni fiima Reai Villa, detta il 
Poggio a Caiano , della quale comparir! alcuna contezza , nella fe- 
guente feconda tragica feda , come luogo politivo , all’ azione della 
knedefima , da varie parti detti Mano-Scritti , e fpecialmentc dalla - 
Grecia, e dall 1 Alia, con grandifiime fpefe procurati: Quivi po- 
feia riporti dal R- P. Clemente VII. Sopra 881 banchi di noce , 
oltre altri 4- icaffali porti nel corridore , aggiunto dalla S. C. M. 
di Francefco I. Gran-Duca di Tofcana di gl. me. ripieni querti pure 
di Mano-Scritti in diverti Idiomi, e fpecialmentc Ebreo, Greco, 
Latino , Cinefe , Arabo , Caldeo , Siriaco , Tofcano , Schiavone , Pro- 
venzale, e Franccfc antico, rtampato detto Indice generale, non 
fenza però molli difetti dal Pi Montefaucon nel libro Bibliothcca 
Bibliothecarum , onde il Regio Bibliotecario Anton Maria Bifcioni 
rifece, e pubblicò nel primo tomo la reccnfione dei 114. Codici 
Orientali , con la Storia più ertefa di quella Libreria , quale non 
avendo terminata , prevenuto dalla morte rertò poi compita dal Dot- 
tore Giulianclli : Siccome ancora non ortante le dette avanzate p ro- 
telle patteremo afiolutamente fotto filenzio la tanto celebre Cap- 
pella incominciata da Ferdinando I. l’anno 1604. col difegno, e di- 
rezione di Ser Matteo Nigctti, poiché per quanto fi tcntatte di 
deferivere l’eccellenza deir Architettura, il pregio infinito dei 
materiali, l’incomparabile bellezza , e perfezione dell’ arte , in Torn- 
ino 
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4? ATTO PRIMO» 

Ma giunto pofcia alla gloriofa meta 



mo grado, eh» Unica, è Unghiate la rende ne! mondo, farebbe 
Tempre infufficente , c manchevole lino l’iftcrta eloquenza , ed ogni 
sforzo farebbe fol tanto fu p porto un’iperbolico artifizio. 

(li) Fiorentino di Cafa Medici ; regnò anni lo., e meli li. nel fecolo 
iftcfib , un anno, e meli 7. dopo Leone X. nel quale frattempo re- 
gnò Adriano IV. d’Utrect. Dall’ Imperatore Carlo V. per di lui 
opera fu dichiarato Duca , c perpetuo Regnante in Firenze Alclfandro 
Figlio di Lorenzo de' Medici nato 1 ’ anno 1510. ad c(To congiunto; 
quale i| dì 6 . del mefe di Gennaio dell’ anno 17*7. fenza avere 
avuto prole da Margherita d’ Auftria figlia naturale di effo Impe- 
ratore Carlo V. fpofata nell’ antecedente anno ijjd. venne a tra- 
dimento uccifo nella propria camera , da Lorenzo figlio di Pier 
Francefco de’ Medici fuo confanguineo , e familiare: ErtoR P. Cle- 
mente VII. fece cfcgitire il difegno ordinato da Leone X. fuo An- 
tcceilore Cugino della Reale Cappella enunciata alla Nota (io) ad 
effetto di tumularvi in diftinti Sepolcri, le ceneri di Giuliano 
de’ Medici Duca di Ncmurs , fratello di Leone X. e di Lorenzo 
Duca d’Urbino Padre del detto AlcfTandro primo Duca di Firenze 
ed in feguito i Difcendenti tutti della Medicea Regnante Cafa . 
Reputali fufficientc cofa ad efprimere la perfezione ai quello mi- 
rabile efeguiro difegno, nel quale fe in ogni altra fua opera il fu- 
blime ingegno del divino Artefice vinfe i più celebri Profcllòri , 
in quello fupcrò fe medefimo, il riportare foltanro le riferite pa- 
role , dal detto Imperatore Carlo V. profetico in propofito nelle mera- 
vigliofedi lui Statue rapprefentanti il Duca di Nemursccn il giorno, 
c la notte, ed il Duca d’ Urbino con l’Aurora, ed il Crcpufcolo, 
in occafione d’avere in perfona ammirato un tale edilizio; cioè 
Stupì feo di non udirlo parlare , ni di vederle aharji da federe . 
Alle quali tornano in acconcio i feguenti verli , che furono com- 
podi lopra la Notte ; 

La Notte , ebe tu vedi , in tì dolci atti 
Dormire , fu da un' Angelo fcolpita 
In queflo faffo , e perche dorme ha vita : 

De fiala , fe no 7 credi , e parlerai ti. 

Ai quali Michel’ Agnolo fingendo, che la Notte patlaffe rifpofe, 
Carato m' I il fonno , e più V efer di faffo , 

Mentre ebe 7 danno , e la vergogna dnra 
Veder , non fentir' mi è gran ventura { 

Peri uou mi drftar , deb ! Parla baffo . 

(to)(n) Nel magnifico Salone d’ eftriordinaria grandezza lungo brac. 
po. e largo brte. 37. del Palazzo del quale fi ommeffe la deferizione alla 
Nota (8) la cui foffitta come altresì le pareti dipinte a frefeo dal celebro 
< 5 iorgio Vafari , dimoftrano le azioni più Icgnalate della Nazione 
Fiorentini, c della Reale Cafa de' Medici , vedonfi figurati tili due 

R. Pon- 
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350 Primo, allora fia volito augufto impegno, 

La bilancia d’Aftrea, aver fui ciglio; 

Ella in moftrar del mal, del bene il pefo, 

I malvagi fgombrando intorno al Trono, 

Ottimi adunerà faggi Vaflalli, 

355 Che renderan felice, il vollro Impero. 

Pcnfate , che un Sovrano , oggi v’ infpira 
Tai faggi fenfi , e ve gl’ infpira un Padre . 

Cardinale 

Del Padre , e del Sovran gl’ amati avvili 
Dal mio pender , giammai faran difgiunti . 

Duca 

3<5o Di ( a ) voi faprete poi quanto difpoft . 

SCENA SESTA. 

La Ducbejfa in abito di Gala , la Favorita , il Cavaliere , 

e detti. 

P DucbcJia 

Ronta vengo , Signore , ai cenni voftri . 

Duca 

Il (6) Senato , i Primati , ed i Miniftri , 

Con tutta inliem la Corte, abbia l’ingreiTo. 
Afcenda fr) meco Eleonora il Trono; 

G Ed 



(a) Alf Ereditario • 

(b) Al Cavaliere, che ìntefo T ordine parte per efegnirlo , indi ritorna 

con i defcritti Soggetti ■ 

(c) Alla Ducbejfa . 

R Pontefici in due Statue di marmo , maggiori del naturale , di» 
fpofto con quelle rapprefentanti Giovanni de’ Medici Padre di Co- 
fimo, AlcfTandro Duca, e Cofimo Primo, tutte di mano del Cava- 
liere Baccio Bandinclli ; come ancora quella di Adamo, ed Èva , 
oltre la vittoria del Buonarroti , c lei gruppi di Vincenzo Rofii , 
efprimenti le forze d’ Ercole, ne' quali, come fcrive il Borghini, 
fi vedono bellilfime, e fiere attitudini, e grandiffima diligenza nell’ 
arte , che unitamente a’ 4. grandifiimi quadri dipinti a olio, firuati 
negli angoli , in uno dei quali di mano di Iacopo Ligozzi compa- 
rite il fatto , efptefTo nel baffo rilievo enunciato alla Nota (8) con- 
corrono a mcravigliofamenie adornarlo . 



m 
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365 Ed («) alla deftra mia, voi ( b ) l’alcendete. 

Chiariflìmi , (c) ledete , augufti Padri , 

E voi (Iraniert, nobili Miniftri. 

Sono (d) trafcorfi cinque luftri ornai, 

Da che arrivati al diciottelimo anno 

370 Di noftra etade, e de’ potenti (n) Strozzi 
Difperfa la Fazion; l’ordine voftro. 

In dichiararci fucceflor Sovrano, 

Dcll’eftinto Aleflandro (13) a cui fu tolto 
E lo fcettro, e la vita in un fol punto 

375 A (14) quefto c’inalzò Sovran Dominio: 

Se a tal favor corrifpondemmo ognora , 

L’ acquiftata vaftiflìma (15) Pefcaja ; 

Porto-Ferraio ; l’ Ifola del Giglio ; 

La (ió) Lnnìgianaj ed il (17) Sanefe Stato; 

La 

(») AfV Ereditario. 

(b) Il Duca , la Due beffa , e. V Ereditario , che rifa alla deftra del 
me defimo , falcona fopra il trotto, il Cardinale fi difpone preffo 
il fedite ptuato alla finìftra di e fa , la Favorita dietro alla Da- 
c beffa , tutti in piedi : Intanto da una porta laterale della fiala, 
entra 13 Durai Corte delie Dame, dei Gentiluomini , e dei Paggi, 

• che refta in una rifipettofia dipana dal trono -, indi dalla princi- 

pale porta della fiuta entra con il Cavaliere il Settato Fiorentino , 
i Miniftri Efteri, ed i Primati della Città di Firenze, che profon - 
di //imamente iacbinatifi tutti al trono . fi difpongouo in piedi ai 
loro polli . preffo i fediti filanti in faccia al me definì o : Il Duca 
fi pone a federe, ed al di lui c ermo fedone la Due beffa , l' Eredita- 
rio , ed il Cardinale . 

(c) Al Senato , ed ai Miuiftri , ebr fi pongono a federe . 

, Compari fono intanto Jopra la Prngtnrra i Profrffari di ntvfiea , e 

fi dijpongono ad efeguire la fegueate partt prima della cantata, 
ebe Jerve di primo tramezzo . 

(lì) Nelle civili turbolenze dell» Repubblica Fiorentina, la nobiliflima 
Partigli» degli Strozzi «meorfe in competenza al Principato. 

(t3) Vedali Nota (il)» 

(i+) Tal fatto Tcguito net dì 4. del mefe di Marzo l’ anno ryyo. cont- 
parifee efpreilb in uno dei tre baflirilievi , che adornano la Bafe della 
Statua Equcftre enunciata alla Nota (8) Siccome ancora in ubo dei 
4. grandinimi quadri flirtati negli angoli del falonc enunciato alle 
Note (io) c(ii) Opera celebratiffima di Lodovico Cigoli. 

fi 5) Il Marchetto di Cattigliene della Pefcaia . 

(18) Didimamente la Rocca Sigillina .Pilamcr», e Groppoli. 

(17) Ebbe da Filippo li. Re di Spagna il Dominio della Cittì di Siena, 
ma fenza i Regi Prefidj : Vedefi ciò dipinto a frefeo nelle pareti 
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SCENA SESTA* 

380 L’eretto (18) Ponte; il pende («9) tragitto ; 

G z 

del filone enunciato alle Note (io) e (ti) ed efpreflb in altro dei 
tre baffi-rilievi , che adornano la bafe della Statua Equellre enun- 
ciata alla Nora (8) e ne fomminiftra un'eterna memoria la Colonna 
di Granirò, d’Ordine Dorico, u'tinu levata dalle Terme Antoniane 
al medefimo dal R. P. Pio IV. donata , e da elTo fatta inalzare 
P anno 1564 nella piazza detta S. Trinità per avere ivi intefa la 
nuova di tale acquifto . 

(18) Volgarmente detto a S ■ Trinità come pure la Piazza enunciata 
alla Nora (17) derivare tale determinazione dal contiguo Tempio 
fotto di ella Invocazione, quale benché fabbricato in tempo, che 
la buona Architettura non era per anco riforta , è tuttavia molto 
lodato , ma foprattutto il Presbiterio avanti l' Aitar maggiore , e la 
facciata tutta di pietre forti , difegno di Bernardo Bontalcnti , ed 
cfìltono in elio eccellenti pitture di mano de’ più intigni Pro- 
felibri . Dalla parte d’ Oriente di detto Ponte , vi è prima quello 
detto Rutaconte dal nome di Meflev Rubaconte da Mandella Podellì 
della Cittì di Firenze , che diede mano a farlo edificare : Indi l’altro 
chiamato Vecchio, rifabbricato l’anno 134$. come nel marmo affidò alla 
loggia di edò verfo Ponente , nella muraglia meridionale lcggefi . 

Nel trenta — tre dopo il mille — tre — cento 
Il Porte cadde per diluvio d’ acque 
Poi dodici anni, come al comuu' piacque 
Rifatto fu , con quefto adornamento . 

Appiè del medefimo a Settentrione , vedefi collocata una infigne 
Statua di maniera Greca, rapprefentante un Guerriero, che fo- 
ftiene l’ cftinto Ajace, dalla parte poi d’ Occidente , evvi quello 
detto alla Carraia. Or quedo di cui li tratta, fu fatto da e db 
Colimo Primo fabbricare col difegno di Bartolommeo Ammannati , 
doppo l’inondazione feguita l’anno 1537. con danno univerfa le della 
Cittì , e rovina totale dell’ antico Ponte ; e tale indultria usò 1 ’ in- 
gegnofo Architetto , in quella gran fabbrica , che al parere degli 
intendenti è riufeito il più bello, e leggiadro Ponte d’ ogn’ altro. 
Gli fece gl’ archi di figura ovata , acciò nei fianchi di elio rie- 
fcilTe l’apertura più capace, e più vuota, cd armò le pile di fai- 
didimi fcogli , con angoli acuti .perché fendendoli l’ acque nel ta- 
glio degl’ angoli, poteffiero con maggiore velociti , c fenza alcuna 
refidcnza pslfare. Vi divisò tre dradc, quella del mezzo più bada 
per i cocchi , c cavalli , e 1’ altre due per comodo dei paflcggicri 
che fenza alcuno impedimento vi pofiòno camminare . E’ adorno que- 
llo Ponte di quattro ligure di marmo 1 che rapprefentano le quattro 
Scagioni . Il Verno , nella perfona d’un Vecchio nudo, e tremante è 
opera di Taddeo Landini ; l’Autunno , e la State fono di mano di Gio- 
vanni Caccini , e la Primavera fu lavorata dal Franca- Vi Ila Fiammingo, 
(ip) Vedi Nota (8). 
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ATTO PRIMO. 

Che (20) l’antica, congiunge a (21) quella fede; 

E la fuperba principal (22) Fontana; 

Alla Giuftizia, di cui fiam Cullodi, 

L’edificio (23) mirabile conllrutto; 

385 L’ infigne, militar (24) Ordine Sacro; 

Tante, e tant’ altre illullri (2;) opere noftre 

Che 

(10) Vedi Nota (8). 

(ai) Vedi Nota (■)). 

(u) Fatta coftruire nella piana enunciata alla Nota (8) col dileguo , 
e indurtria di Bartolommeo Ammarinati ; e deferii» ccccllentcmrntc 
da Filippo Baldinucci negli eruditi fuoi Decennali . 

(a;) Fatto fabbricare col difegno di Giorgio Vafari Pittore, c Architetto 
Aretino, rielcito come fi vede belliflimo , e ragguardevole in ogni 
parte. L’Architettura di tutto quello edilìzio, è d’ Ordine Dorico 
abbellito di pietre lavorate con pulitezza non ordinaria . Nelle 
Nicchie, che per di fuori li mirano, aveva egli divifato di collo- 
care le Statue de’ più illullri Cittadini della fuddira Tua Patria; 
Ma non potè adempire il bel difegno , prevenuto dalla morte. Sotto 
il loggiato, che foltenuto da colonne , e pilatlri gira tutta la fab? 
brica , difpofe le refidenze de' Magillrati diverti , uniti inficine in 
quello luogo per comodo univerfale all’ amminirtrazione della Giu* 
fli zia . 

(14) Fondato l’anno 1560. fotto l’invocazione di S. Stefano P. e M. In 
altro dei quattro grandiflimi quadri limati negl’ angoli del Palone 
enunciato alle Note (io) e (11) di mano di Domenico Padìgnani, 
è mcrtvigliofamcnte effigiata la funzione celebrata in Firenze, 
dell’abito da erto, vertito di Gran-Maellro della mcdcfima Nobile 
Sacra Religione da efTo indituita • 

(1J) La loggia fatta da edo fabbricare per la vendita del pefee in Mer- 
cato Vecchio, detto fcherzolamente , il giardino di Firenze per la 
copiofità delle Delizie, oltre l’ abbondanza dei commedibili, che in 
ogni genere vi li mercano , efprcrta tale abbondanza in una Statua 
di pietra > collocata fopra una colonna di granito , (colpita da Gio. 
Battida Foggini , in vece dell' amie» Amile rimofTa di mano di 

• Donatello . 

La colonna di marmo midio di Seravczza , in luogo detto S. Fe- 
lice in Piazza, cosi denominato dal contiguo Tempio, fotto detta 
invocazione, nel quale efidono eccellenti Pitture, fatta erigere 
in memoria della vitcoria ottenuta nell' inlìgne battaglia di Marciano 
dipinta elfa battaglia a frefeo nelle pareti enunciate alle N. (io) (1 1) . 

II notabile ingrandimento da erto fatto verfo il Levante col di- 
fegno di Niccolò detto il Tribolo alia deliziofa magnifica Villa porta 
in luogo detto Cajltllo alle falde di Monte Morello d’ antica pro- 
prietà dclla*Famiglia de* Medici. Erta ha d' avanti uno fpaziofo 
prato che introduce ad un viale piantato di ciprefli , quale termina 
falla ftrada macftra della Città di Prato. Nella volta della loggia 

a mano 
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SCENA SESTA* 

Che di vantaggio fon, comodo, e luftro, 



a mano fmillra, dentro il corrilo, alcune favolo degli antichi Dei, 
e arti liberali lavorato a olio fulla calcina fecca fono di Iacopo da 
Pontormo , per gl’ appartamenti vi fono diftribuiro bolle fuppellcrtili , 
c quadri infìgni , c vi £ una pittura a frefeo di Baldaflarre Fran- 
crfchini nella volta del ricetto, falitc le prime fcale di ottimo co- 
lorito . Da tramontana ufeendo dal Palazzo ft entra in un vado, c 
deliziofo giardino , trovandoli prima uno fpaziofilTimo prato; La 
prima gran fontana, ove l’Èrcole di marmo, che feoppia Aureo dalla 
cui bocca efee in gran copia l'acqua è di Blrtolommeo Amm.n- 
nati , effondo il rcÉantc della fonte d fogno, c fattura del Tribolo 
come di lui è ancora l’altra fontana in mezzo al bofchecto dei lauri 
piena di finitimi intagli, c Baffi rilievi , nella cima della quale vi 
è una Statuetta di femmina nuda di bronzo rapprefentante una Ve- 
ntre, dalla cui chioma che fi tiene raccolta entro le mani, cade 
acqua: Intorno alla detta fonte vi è un imbrecciato. in forma ro- 
tonda, tutto chiufo da un fedite di pietra bigia, e per il mede- 
limo vi fono occultate Fiftolctro , dalie quali li veggono zampilli 
gentiliffimi d'acqua. Quella belliffima Fontana è cinta di ogni in- 
torno da un felvatico di alti, c folti cipreffi , lauri, e mortelle, 
i quali girando attorno danno forma di un laberinto , facendo però 
profpertiva all’ altra fontana dell’ Ercole , e per di fopra ad una porta , 
ove pure fono vaghi zampilli d' acqua* Quella viene meffa in mezzo 
da due pili , o fontane difpclle net mezzi tra la detta porta , e la 
cantonata . Di quivi fi fa pafTaggio ad un vallo , c deliziofo giar- 
dino ripieno dei più nobili agrumi , e piante di rariffimi fiori . 
Intorno alla detta Porta vi è una Grotta grande , e ricchiffima di 
fpugna, e per e(Te adattativi diverfi Uccelli , condotta anch’ella dal 
Tribolo . Vi fono rre grandiffimc Pile fcavate , c intagliate d’ un pezzo 
folo, una nella iellata, e 1’ altre due per fianco all'entrare; fopra 
le quali vi fono fcolpiti al naturale diverfi animali quadrupedi fieri , 
c domcttici, fino ad un’Elefante, un’ Alce , un’ Unicorao , una Gi- 
raffa , ed altri molti intruppati con buona difpofizione , e da alcuni 
dei medefimi viene a cadete acqua nelle fuddette Pile, ove fono 
intagli di Pefci , c Nicchi marini . La detta Grotta i chiufa da can- 
cellate di ferro , le quali aperte quando li voglia dar l’acqua agli 
zampilli, che tra le fpugne di fopra, nel pavimento, e dai tarivi 
fono, ferranti con violenza a neh’ effe per forza d’acqua. Quella 
Grotta è in mezzo a due Fontane nel raedefìmo muro collocate che 
ribattono all’ altre due del Giardino, ove è il Bofchctto a laberinto . 
Dal fuddetto Giardino fi fale ad un felvatico di Cipreffi , Lauri , ed 
allori con bell'ordine piantati, c quivi lì vede un gran Vivajo , in 
mezzo al quale vi è un' Ifoletta , e in ella un vecchio tremante , 
figurato il monte Apennino di Bronzo , opera dell'Ammannato , dalle 
di cui chiome cade acqua; dileguo . c lavoro dei Tribolo: dal quale 
fi vede in un Pratello fuori del Giardino , dalla parte di Levante , una 
Querce molto artificiofa, e tutta fchcrzi d’acqua, fatti dal medefi- 

mo . 
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Fede ne fan, che perirà col Mondo; 

Or quelle, in lìabilir l’ illuflre laccio, 

390 Che alla figlia di Ce fa re , Giovanna 
Unirà il (2 6) Primogenito Tofcano 
Di coronar penfammo; in fu la fpeme, 

Che rifpondendo, i fucceifor nipoti 
Ad clic , reggan , con egual fplendore , 

39J La tarda , un dì , pofterità vallali» . 
Chiariffìmi, sì, quello , augufti Padri, 

Di nolìrc cure, è il più diftinto («) oggetto. 
Del lieto annunzio , in fu P elette corde , 

La canora armonia di grati accenti, 

400 Accompagni la gioja in (b) quell’ inllante . 



Termine dell ’ Atto Primo . 



(a) li Senato , ei i Minifiri fi levano in piedi , e profondi (firn amento, 

in rimoftrauza di giubbilo, t di ojfegaiofa raflegnnzione inchi- 
nar ifi al Trono , fi ripongono indi a Jedere . 

(b) Senza, che alcuno muovafi dal proprio pollo, dai Profeffori di 

Ma fica viene efeguita la feguente prima Parte della Cantata , 
che Jèrve di primo Tramezzo. 



no. Contigua detta , deliziofa , magnifica , Reale Villa , ad altre tre, 
oltre le molte altre, in diverfe Parti fituate ameniflime Ville, at- 
tenenti alla Reale Cala regnante, dette le medefimo Topaja, Ca* 
reggi, e Pernia, nella quale con ottimo colorito, e difegno, 
vi ione dipinte dal celebre Volterrano , diverfe di lui virtuofe azioni 
che in compendio nell’ efpofizione fi accennano, e per brevità nelle 
annotazioni fi tralafciano. 

(a 6) Giovanna d' Aulirla figlia dell’ Imperatore Ferdinando I. fu da elio 
Primogenito Fiancefco di Tofcana in prime nozze fpofata P anno 
»j«j. mancò e(Ta ne’ io. Aprile l’anno 157 *. 



DEL- 



Digitized by Google 



/ i 



-*er 




JD&LLA CANTATA 



CHE SERVE DI PRIMO TRAMEZZO. 









PARTE PRIMA 



Coro di Deità, con Giove, delti gettatori, 

c 

Coro On giro eterno, in (0 Flora, 

Ricco d’ eccelfa Prole , 

Sempre riveda il Sole, 

Quello felice dì : 

DI, che a ragion fi onora, 

Se ritrovò la cuna , 

Chi un Trono, al Prence aduna, 

Chi ogni fuo ben compì. 

Giove D’unir, per lei, ceffate 

Amici Numi, i voti, entro del Cielo: 

Il raggiadofo velo, 

Indi Iteri contenti, 

Alla Figlia dell’Arno. Io, che degl’ Aftri 
Veglio eterno Motor; di tal ficuro , 

Amabile Decreto, 

Vi rendo ft; per Acheronte il giuro» 

Il Fiorentino Genio 

Oh* 

(i) Vedi A. i. Nota (i). 
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.CANTATA 

Che Arti, (a) valor, tutte le Scienze inficine 
Talmente gl* infpirò, che ognor la refe, 

A Roma infin non (j) inferior giammai, 

Per favorirla appien, lo merta aliai. 

Anzi m’impegna, o Dei, 

La 



La Nazione Fiorentina nutrì in ogni tempo (piriti Nobili , e gene» 
refi, c ninna imprefa > benché difficile, e grande intentata lafciù. 
per acquidare a le medefima gloria , ed alla Patria ornamento , e 
fplendorc . Scoilo il duro giogo dell* altrui Soggezione dopo la et» 
duta dell Imperio Occidentale . nel quinto fecolo procurò di viver© 
in libertà'; per confervare la quale, non meno, che per dilatare i 
confini del proprio Dominio, fu forzata sd abbattere l’audacia dei 
fuoi nemici» disfacendo Calici la , cfpugnando Città» e riducendo 
fotto il fuo comando Popoli interi . Refafi pertanto potente , non 
temè di foftenere oftinatimme guerre contro i primi Potentati d’ I- 
talia , riportandone bene fpefio fcgnalatc vittorie, le quali fenza al* 
cun dubbio, non farebbero cosi rotto ceffate, fe le difeordie civili, 
non ne avefiero il corfo impedito. 

Quelle furono, che tollero ai Grandi il Governo, e Io tramuta- 
rono di Ariftocratico in popolare, e di popolare lo ridufièro a Prin- 
cipato: avvegnaché la Repubblica , nei primi tempi , follmente dagl’ 
Ottimati fi governafie , indi dal Popolo , però Nobile , e potente , 
c non già vile , e minuto , fe non nella rivoluzione de’ Ciompi 
dell’anno 1578.» che ebbe corta duratile dipoi nel fecolo decimo 
fedo, da ottimi, giudi» clemcntiffimi Principi cominciò ad edere 
governata . 

Siccome nel coraggio, e nel Governo furono I Fiorentini fomiglian- 
tiffimi ti "Romani ; cosi non lafciarono in tutto di gareggiarli . Eb- 
bero come Roma il Teatro, l'Anfiteatro, il Campidoglio, il Foro» 
le Tetmc , gl* Acquedotti, e fecondo alcuni il Tempio ancora di 
Marte. Dicono che codumafiero gl’ ideili giuochi Equedri , Ago- 
nali. c fecnici , da elfi praticati; l’ illcfie pubbliche Fede , ed ono- 
rafiero pure come loro , per tutelare la Deità medefima di Marte . 
Cosi nei tempi poderiori , accettata a loro imitazione , la Cattolica 
Religione, edificarono al nuovo culto magnifici , mirabililfimi Tem- 
pi . Come i Romani coltivatone , in fummo grado le Armi , e le 
Lettere. Nell’ Armi riefeirono valorofifiìmi Guerrieri, e Condot- 
tieri d’ eferciti di gran nome . Sono innumerabili quelli , che nei 
tempi antichi,. c moderni ebbero l’onore d' cflerc creati Cavalieri 
da Monarchi , e da Imperatori per ricompcnfa del loro valore , e 
ad alcuni non fono mancate Sovranità ragguardcvolilfime . ed anco 
Regie, e le Dignità prime del Mondo . MoTtiflimi quelli , che nelle 
Regioni anco piò barbare , e lontane li renderono formidabili , e nel 
medefimo tempo gloriofi, a fegno. che il nuovo Mondo h* il fuo 
nome da un Fiorentino. 
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La vita (4) a cui mifcramente eftinte, 

Le ridonò di nuovo; al Mondo intero 
Le propagò : delle (5) virtudi autiere 
Il Giogo, che inalzò fino alle sfere. 

Pingue, benigno umore, 

In fu’l fecondo ftelo, 

Riceverà dal Cielo, 

L’alma Città del Fior; 

Onde il fragrante odore, 

Quanto nel fen riferra 

Il (< 5 ) Mare, il (7) Ciel, la (8) Terra, 

Lieto rifenta ognor. 

Il Regnator fublime 
Di cui ricorre oggi il natale, a lei 
Perciò venne conceffo ; ed una fpofa 
Al Figlio, eh’ è d’ Augnilo inclita prole: 

Per lor, come già fuole, 

Rapidi il Tempo, i vanni, 

Al trapanar degl’ anni, 

Non ardifea agitar ; flupidi , e lenti 
Gli folpenda librato, in mezzo ai “venti . 

H L’adu- 

( 4 ) Le Lettere, le Scienze, e 1’ Arti più nobili dopo rinvalione dei 

Barbari rimafie fepoice in una profonda ignoranza, mercè dei Fio* 
rentini riforfero a nuova vira , ripigliando il loro primiero fplcn- 
dorè. Quindi fi vide rinata la Poefia , e l’eloquenza latina , e gre- 
ca , e ricever vita la Letteratura Tofcana . Rifiorì la Filofofia di 
Platone , e con offa ogn’ altra feienza più ragguardevole . Le Ma- 
tematiche , e le Filofone fot montarono al (omino grado , per mezzo 
del gran Galileo inventore del Telofcopio, Microfcopìo , ed altri 
inftrumcnti , mediante i quali ampliò le cognizioni fino allora limi- 
tare della Filofofia , ed Aftronomia ancora per via delle nuove feo- 
perte da elio fatte in Cielo ; e 1* lus Civile dall’ interpretazione d’ 
Accurfio incominciò grandemente a riforgere . Cosi fegul della 
Pittura, Scultura, e Architettura, nelle quali tant’ oltre >’ avanzarono 
i Fiorentini , che a loro giufiamenre fi deve la lode di primi mie- 
ftri e di refiauratori di sì belle Arti- t- 

( 5 ) Sopra il numero di aoo. fono quelli che gii Cittadini di tal Patria, 
per la loro virtù in grado eroico, canonizzati, adelTo l* oficquio 
ricevono , del rcUgiofo incenfo , fopra gl’ Altari . 

( 6 ) V. N ( 3 ). 



$8 CANTATA. 

L’adulazion, la (9) gelosìa proterva,' 

Neppur rivolga il ciglio al Lecco, al Trono; 
Solo Lucina, Aftrea 
Cui fio) s’ erge in quella fede 
• Simolacro imraortal, regga la fede: 

Borea, nè Febo tenti 
D’illanguidir, nè di sfrondar giammai, 

L’ alca Medicea gtoriofa Pianca ; 

Ma l’ombra, graca ognora 
Porga difefa , alla gioconda Flora . 

Profondi nel fuofo 
Radici feconde; 

Confini col Polo 
Adorna di fronde , 

Di fratti , di fiori 
La pianta imraorcal : 

Del (11) Ciglio difenda 
Con l’ombra il decoro.* 

Il Mondo comprenda 
Tal mifto teforo; 

Amico l’ onori , 

L’ammiri rivai* 

Or d’infpirar ceffate 

Gl’ uniti affetti, o Numi , a Giove in feno 
In fuo favor fono adempiti appieno * 

Que- 



Ij) Si prevengono ì gelofì traiporti > dai quali agitata quella Reale So- 
vrani , meditò di fare precipitare dal Ponte enunciato , ed in parte 
deferùto nell’ Atto i. ver. 380. n. (18) nel Fiume Arno l'incontrata 
rivale Bianca Cappello, vedova Buonavcnturi verfo le ore 13. fe- 
condo l’antico Tofcano Orologio, del di 18. del m c le di Maggio, 
Panno 1576. nella qual cola li fegnalò efla reprimendoli virtuofa- 
meme a petfuafione del Conte Eliodoro Caftclfi Bolognefe , di lei 

Miniftro Maggiore . „ T r 

fio) Conferma l’ tnftinto proprio di Cofimo I. inferito dell Atto I. veri. 
381. n. (8) verf. 383. n. (33) la Statua di porfido rapprcfcntantc la 
Ciuflizia , fatta da eflo collocare fopra la Colonna defcritta nell 
Atto I. n. (17). 




partipsIma; 19 

Coro Quello giorno Firenae rimiri 

Pura l’onda, nel letto riftretta,' 

Spinta altera dall’Arno nel Mar. 

Mentre il Cielo, nc’ valli fuoi giri, 

Con impegno , cortefe s’ affretta 
Stabil (erto, al fuo crine (a) intrecciar. 

Termine della Vane Trima . 



(») Con il Duca alza odo fi tutti da fodere ; il Senato , t gP Ffieri Mi- 
niflri inchinatili profondamente al Trono partono: indi lo Du- 
cè, /[a fendendo con il Duca , e l' Ereditario dal me defimo, fi leva 
di t afe a un candido fazzoletto, ton ilquale t' afe tuga le lacrime , 
che copiali gli fgorgano a bagnargli finito. 

Dileguanfi i Profejjori di Mvficu dalla Ringhiera. 
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ATTO SECONDO 



SCENA PRIMA. 



Il Duca , la Ducheffa , /’ Ereditario , il Cardinale , la Favorita , 
il Cavaliere : Dame , Centi P Uomini , Paggi della Corte Du- 
cale , e Guardie. 



Duca 

^ O me 0*) Conforte ! in quello lieto giorno 
an- Di lacrime vi miro umido il ciglio? 

^ ìf Dutbejfa 

Tali giulive ponno altere pompe 
jrarrs £**'"*** Di cni ha tranquillo rallegrare il core; 

5 II mio non già: che nel fulgor mendace 
D’ una apparenza vana, il radio orrore 
Tutto gli motlra, l’evidenza trifta, 

D’ un Figlio efclufo: sì; d’ un Figlio (è) ohimè! 

Al fier rigor, di giufte Leggi efpotlo, 
jo Della Paterna fuor grazia Sovrana . 

Duca 

Si ritiri (c) ciafcun : l’alto (d) filenzio 
Se potette obliare, io ve’l rammento. 

Anzi un fecondo adeffo ordin v’ingiungo: 

Sia voftra cura , che al Sovrano Eftenfe , 

Di 



(a) Alla Due beffa , che tuttavia afeiuga il dirotta fuo pianto . 

(b) Con fingalti t profondi fojpiri verfando lacrime in maggiore af- 
fluenza. ..... B 

le) Alla Favorita > al Cavaliere > alle Dame .Gentil' Uomini , e Faggi 
della Ducal Corte , che non tamultuofamente , ma con dipinta 
difpofizàone per diverji confiderà! i efiti partono . 

(d) Sojtenutf mente. 
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SCENA PRIMA. 

15 Di noftra eftinta (1) Figlia, amato fpofo, 
Dell’ Elidano in riva, iì difponga 
All’ apparir del giorno andar Cammilla . 
Duebejfa 

Come! Cammilla ancor perdere io devo? 
Duca 

Torto, che forga in Ciel la nuova aurora. 
Duebejfa 

io Ma qual cagione a ciò, Signor v’induce? 

Duca 

Altrui ragion del mio voler non rendo . 
Ducbejia 

Cieca, dunque funefta efecutrice, 

Divenire degg’io di qucfto cenno? 

Duca 

Cenno, o configliela, a fol riguardo r 
25 Dell’ illuftre Famiglia, onde deriva. 

Duebejfa 

Dal Cuoi natio, da quelreccelfa Corte 
Dal mio tenero cor, {veliere infine 
Senza alcuna ragione un’ infelice, 
Perdonate > non ho tanto coraggio- 
Duca 

30 Supplirà Mondragone in quefto cafo . 

Olà: (a) tal debolezza io pur condono 
Ad una Donna fol, benché Conforte. 

SCENA SECONDA. 

Il Cavaliere , e detti, 

A Ducbejia 

Ggravate , Signor , quanto potete 
Il cordoglio crudel , dal quale il mio 
35 Mifero core, è circondato, oppreflb ; 



(a) Ver fi la Scena. 



Che 



(1) Donna Lucrezia una delle Figlie di Cofimo I. nata l’anno ih>-i 
S pofata a Alfonfo II. d’Efte Duca di Ferrara l'anno ijs®. mancò 
1’ anno 1561. 
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ATTO 8BcONl»«r 
Che fé di quella egli a privarmi arriva 
Amara •vita, io ve ne fon (a) tenuta. 

Duca 

Seguitela (6) o Fernando : e (c) voi frattant 
Alla Martelli in nome mio direte.... 

Ereditario 

40 Nè curate, o Signore, il grave duolo 
Efacerbar d’ una Conforte afflitta ? 

Duca 

Tanto non fpetta a voi penfar ; ma folo 
Vi difponete ad accettar la Spofa. 

Ereditario 

Di quello appunto io ragionar volea : 

45 Amato Genitor, grato vi fono 

Per tal penfier, che procurommi un nodo 
Da fare infuperbire ogni Monarca ; 

Ma pur pago non fon, eh’ egli mi Aringa. 

Duca 

Che ! non vi cal , la fucceflìon paterna è 
Ereditario 

50 Non penfo ai Dritti rinunciar del fangue, 

Un propoflo Imeneo, mentre ricufo. 

Duca 

Ambo il dovere include , onde i Va (Tal li 
D’ un Duce aflìcurar, che gli governi* 

Ereditario 

Altra Donna non v’ha da cui fperarlo? 

Duca ^ 

5J E qual più degna ? co’ privati , forfè 
Uniformar , la vana idea potrefle 
D’ una beltade immaginaria, ai pregi; 

Di gioventù, foltanto, ai fcherzi intenta? 

Quella, che già vi feelfi eccelfa Spofa, 

60 Delle nove d’Augwfto ultima Figlia, 

Dell’età fua non giunge al quarto luftro; 

J E fon del volto , si gentili i tratti , 

Che gl’ ammirale , c gli lodafte ancora 

Nell’ 

(f) Parte fot ani afa , e piangente . 

(b) At Cardinale , cbt Jtgue la Due beffa, 
le) Al Cavaliere . 



I 
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scena secala*. d$ 

Nell’ effigie, che ad arte, k> vi m©lk*i-. - 
Ereditano 

65 Che a me la deftinafte, io non luppoli. 

Duca 

Ben; che perciò? S’ ella vi piacque allora* 
Maggiormente vi dee piacere adeffò , 

Ove l’onore, il mio voler concorre. 

Ereditario 

Ma inclinazione il cor non ha per lei. 

Duca 

73 Ragion vi vuol, non già vane chimere. 

Ereditario 

Io... la ragion... Signor... non sò fpiegarvi » 

Duca 

La fo ben io: in quello (a) foglio è chiara. 

Ereditarie 

Con note ( ’b ) di mia mano egl’ è vergato. 

Duca 

Leggete, onde polliate apprender (c) meglio. 

Tali' (d) cfpximetc ancor vergati fenli. 

Ereditario 

„ Cammilla (e) amata: oggi il natal propizio- 
„ Del Gcnitor ricorre ; a tanta gioia 
„ Quella ancor fi unirà di noftre Nozze r 
„ Che al Padre di propor io mi difpongo; 

80 „ Onde l’amor compir, che a voi conferma,. 

„ E giura eterno, il Principe Francefco . 

Duca 

Ecco (/) l’incerta inclinazìon palcfe :■ 

Ecco perchè facrificar tentate 
Giunti alla fè , d’ un Genitor regnante 
85 L’ util , l’ onor, P univerfal ripolo 

Di Cefare al furor ; con l’ onta eterna r 

Pro. 

(a) Porgendogli «ir foglio piegato a foggia di Biglietto •» che ojfequio - 
fa mente lo prende. 

(b) O/I'ervando la direzione . 

(cj L Ereditario doppo di avere piegato ». va chetamente con- l' 
cbio J'correudo il foglio 

(d) Con autorità . 

(e) Leggendo ad alta voce . 

ÌÓ Togliendogli di mano il foglio . . 



X»' 
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<54 ATTO S 8 C O N D o. 

Provocato a ragion , d’ un tal rifiuto . 

Tofto (a) a Cammilla, in nome mio, direte. 

Che non la miri il fol novello in Fiora: 
go Afa alla Corte d’ Alfonfo, al primo giorno* 

Voi la feortate, a votìra Spola unito, 

Come per fuo decor gli fi ( b ) conviene . 

Ereditarli) 

Fermate ( c ) Cavaliere: al Padre mio, 

Quel foglio , dite , come mai pervenne ? 

Cavaliere 

9 ! Ei mi forprefe , e me ’I rapì di ( d) mano 
Ereditario 

Fermate (e) ancor; qual mai grave premura 
Quinci a partir da me tanto v’affretta? 

' Cavaliere 

Quella fol d’adempire al mio dovere. 

- _ - Ereditario ■ 

Ma dei doveri voftri , il primo forfè 
100 Qual Cuftode fedel , non è al mio fianco 
Afliftcre, vegliare in ogni incontro? 

Cavaliere 

E' vero : ed io dalla bontà Sovrana 
II maggior riconofco, e fommo onore. 

Ereditario 

Dunque così perchè lafciarmi adelfo ? 

Cavaliere 

105 Per fecondar della propizia forte 

L’alto favor; che in man del Padre voftro 
Fè capitar l’incauto foglio, a cafo, 

Nuncio d’amor, che a penetrar non giunfi, 

Ma fuppofi innocente; e poi potei 
ito A forza di ragion, fcolparmi appena: 

In adempir con ogni impegno, adelfo, 

Gl’ aiti configli fuoi, providi, c giudi. 

E* que- 

fa) Rifilutamente al Cavaliere. 

(b) Parte /ignito Halle Guardie . Indi con i già liifpofii fidili , levafi 

il Trono , fioftituendovi un ricco Sofà ■ 

( c ) di Cavaliere , eie T inchina , in atto Hi partire. 

(d) la atto Jimtlmente Hi partire. 

(e) Con eccepiva premura . 
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SCENA SECONDA. 6 $ 

E’ quella, o Prence, l’affi (lenza; e quello 
E' il follievo , che a voi offre, e tributa 
115 Un umil fervo, cd un fedcl Cuftode . 

Voi qual cieco, correte, e forfennato, 

Ad un’inciampo incontro, affai fatale, 

Se traboccar forfè vi puote alfine , 

Senza riparo , in precipizio orrendo : 

Ilo Io vi fgombro il rentier ; e in ciò , vi appiano 
Libero il varco, alla felice meta 
D’onor, di gloria, e di virtude, a cui 
L’ eccello voftro Genitor v’ invita . 

Ereditario 

La mia felicità folo ricerco ; 

125 E quella, procurar voi mi potete. 

Cavaliere 

In qual guifa ? del fangue a collo ancora 
D’ appagarvi , o Signore, io non ricufo. 

Ereditano 

Per divenir felice, in quelli ellremi, 

Senza Porror di quell’ eccelli , ai quali j 
130 Un ardente paffìon potria fpronarmi 
Deluder prima il Genitor conviene : 

Rngafi intanto la partenza impofta; 

Fia poi mia cura indur, celar Cammilla 
In appartato loco, ove vederla, 

135 Fin che i miei cafis « dritti di natura, 

Con la violenza oppreffi , a cui foccombo 
Per man d’ un Padre, anCefare efponendo» 

Da lui ragion dei torti miei riceva 
La Fama elfo decanta umano ; e fpero 
140 II foccorfo ottener dal fuo bel core. 

Cavaliere . 

Io trafgredir del mio Sovrano i cenni? 

Ingannarlo? la vollra , e dello Stato, 

Io felicè tradir comun fperanza? 

Promifi , è ver , del proprio fangue a prezzo 
145 D’ appagarvi,© Signor: non dell’onore, 

Che preferir lì deve al fangue ancora. 

Cercate un mediator da me diverfo. 

I ■ ' ' ..... • . ' SCE- 



\ 
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66 ATTO SICONDO* 

SCENA IERZA. 

Il Principe in ubila da Città, e detti. 

L Principe 

A faufta nuova della Madre intela 
Certo, che il cor mi prefagl, o Germano 
150 Quando mi (limolò quivi il ritorno 

Onde ora, a voi, di mia perfetta gioja> 
Significare i ben dovuti uncj . 

Ereditario 

Se grave la cagione, a me non folle 
Io grato vi farci di quella parte : 
i<< Ma troppo mi diviene, ohimè! moietta » 
j Principe 

Forfè vi «piace della Spola il volto? 

Ereditario 

Sì; perch’io ìóìt d’una bcltade accelo, 

Che nel fetnbiante di Caramilla, amore 
Tutti raccolfe i Angolari pregi, 

1 60 Ch’ora pretende d’ involarmi un Padre: 

Ma ch’io con t’opra più opportuna, accorti 
Che negata da un rigido Cuftode, ; fi- 
li pio m’ accorderà materno core, 

Non dilpero ottenere ad onta (a) fua . 
Principe 

t6< T arreda: (è) compiacer perchè ricufi, 

Uno, che in breve; effer ti può Sovrano? 
Cavaliere 

Perchè appunto desìo , che tal divenga;, 

E forfè tal no’l renderebbe un giorno r 
- Il fuo furor, la compiacenza mia. 

Principe 

no Egli dunque da te, che mai richiede? 

1 ■ -•> „ • ■ Cavaliere 

Che del Regnante io trafgtedifea il cenno. 



fa) Parte. . „ . 

(b) Al Cavaliere, thè V inchina in atto di partire. 
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te*»* &\ 

Celando , ad arte , la Martelli , in vece 
L’ impolla d’ efeguir , di lei partenza , 

Fin che ad Aogufto, di fua Figlia efponga, 

I7< D’ un indegno rifiuto, il grave torto* 

Principe 

Inezie ; ad atterrire atte foltanta 
Una femmina vii , un uom volgare « 

Cavaliere 

Inezie quelle fon? Principe inezie? 

Credete voi, che l’oltraggiato Augufio 
180 Potelle un’onta tal, foffnr tranquillo? 

Chi può capire, a quale ecceffo mai 
II fuo giufto furor giunger potrebbe? 

E la ci vii (2) Fazion fopita appena 
Ad un fomento tal, defta di nuovo, 

185 Ohimè! chi sà , ciò che tentar potria! 

In Inftromenti rullici , tornati 
Non fono ancor, a coltivar la Terra 
Quelli , che la difeordia , un dì, converfe 
In Cittadine (bade : un lieve iropulfo, 

190 Orgoglìofa fofeicar la puotc ■ 

Dal lento piede a folievar la fronte , 

Per ruotarle adunate, in quelle mura, 

Al fangue (2) d’ Aieflandro, ancor fumante, 

Sangue mifchiando; che dell’Arno l’onda, 
tg< Turgida ancor di pianto, accrefca,.e tinga. 

Principe 

Politico inefperto , a che ti fingi ; 

Dell’ oprar tuo cosi remoti effetti ? 

Non dee far altro un fuddito ffedele , 

Che obbedir ciecamente a chi potria 
200 Forfè un giorno giovargli . I fuoi voleri 
Ti configlio a efeguire; in ogni cafo 
Alla Corte farai fempre felice: • . . . 

Poiché non può fupplir la delira mia 
Eflinto ancora il mio maggior Germano) 

20; Io volontier di Cefare la Figlia 

I x Non 

(0 Vedi Atro I. veti". $70. Nota («a) . : . 

(j) Vedi Atto I. trerf. 37 3. Nota («0 
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<58 ATTO SECONDO 

Non ricufo fpofar; ed al Governo 

10 fottentrar? di cui tropp’ei del tutto 
Si rende ben col fuo rifiuto indegno. 

Salvato il Genitor per quello mezzo , 

210 Con il Cefareo fdegno , appien ri modo 
Ogni tumulto; a te rimane il mcrto 
Della felicità di quelli amanti, 

E d’ un Principe infiem promolfo al Trono . 
Cavaliere 

Efaminar cotanto, a me non lice: 

215 Ma parmi 1 * efeguire un tal difegno 
Malagevole troppo; a me credete. 

Principe 

Opporli, contraliar, chi mai lo puote? 
Cavaliere 

Tutti, o Signor: Cefare, in pria, che offefo 
Sdegnerìa mendicar fimil compenfo; 

220 Quello Senato, a lui, tollo congiunto; 

11 giudo, in fecondare, ultor fuo fdegno; 

Il Pontefice, cui fono odioli 

I rei trafporti; Il Padre, il Padre ideilo 
Del qual perdede , e non godete ancora 
225 Fino il favor, vi fi opporrà ; deh! almeno 
Quello ricuperar Prence tentate , 

Col pentimento, e con figliale olfequio ; 

E lalciate , eh’ ei poi provveda al redo : 

Ecco quant’or di fuggerirvi ardifee 
230 Un rifpcttofo Configìicr fedele. 

Principe 

Eh! ch’io della Fortuna, inerto, laici 
D’afferrare, in mia mano, il crin firifeiante, 
Non fon si folle: cgl’è troppo fugace , 

Perch’ eli’ ha per natura, agile il piede. 

23 j Tu mi feconda, in fomentare accorto 
Lo fconfigliato amor di quefti amanti ; 

E poi, di mia riconofcenza , attendi 
Proporzionati effetti, all’opra tua. 

Cavaliere 

Anzi , con affrettar quefta partenza 
240 Che s’occulti, e fi fciolga io vuò del tutto. 
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SCENA TERZA.. 6 $ 

Principe 

Che importa a te, che del Germano in vece, 

10 giunga a porre il piede, un dì, fui Trono? 

Temi trovare, in me Sovran men degno? 

T inganni: il fuo, con il mio cor confronta. 

245 Schiavo il German , per inferiore oggetto , 

D’ una cieca padion , non fa donarlo 
Alla Gloria, alPOnor: per quelli nomi 
Sacrificarlo ad un fembiante , io polfo , 

Che mai non vidi; e con viril coraggio 
250 Io giungo ad afpirnre , a quei diritti 
Ch’ ei non fa cuAodir: or qual ritrarne 
Giulia fi deve riflettion diverfa ? 

Ch’egl’ inefperto, e molle, un dì, lafciando 
Ad una deftra femminile, il freno, 

255 Dei Popoli lbggetci; al deboi genio 
Gemano poi, d°un barbaro Governo: 

Laddove infra il fulgor , dell’ aureo foglio , 
Inefficace ad abbagliarmi il ciglio , 

Che intrepido ne mira il fuo rifletti), 

260 All’ oppofto Tuonar farò ben* io 

L* applaufo univerfal del vario volgo , 

In conquiftar Provincie , in compartire 
Alle colpe gaftighi, e preroj al metto 
Sempre infpiranao con paterne Leggi 
265 Rifpetto, amor nel fuddito Vaffallo. 

Cavaliere 

Preme, a me, fol compire il mio dovere: 

Nè altro timor m* affale , oltre di quello 
D'una mancanza rea al mio Sovrano. 

» Principe 

PofTo tal divenir, come ben vedi. 

Cavaliere 

270 Perdonate : per or , voi non lo fiete . 

Principe 

Temerario : a Cammilla io ti divieto 
Motivarle neppur, la fua partenza : 

11 tempo pofcia, e le vicende varie 
Soglion fomminifìrar nuovi configli : 

275 E fc mancano a te per quell’ inganno 
Giufti prefetti, te l’ingiungo io fletto.... 

Pren- 
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7» Atto steouvo 

Cavaliere 

Prence per ciò non v’affannate al certo; 

Ella faprà ben torto il fuo deftino. 

Principe 

Se a fortir, fenza te, giungo l’intento 
280 Se arrivo a por fopra «Tel foglio il piede , 

Ti pentirai di tale ardire , audace , 

Ch’ io ti farò feontare a caro prezzo . 

Cavaliere 

Approv.erefte allor , molto diverfo , 

Quello, che condannare ora vi piace ; 

285 Ed a ragion condannerei^ allora 

Ciò, che approvate, a grave torto, aderto; 

L’alta valuterefte intatta fede. 

Qual gemma rara, da Regnante; e ch’ora 
Deprezzare, da Principe privato, 

290 Qual pietra vii; ma in quello, ed in quel grado 
Sempre invaghir dovrebbe il voftro fguardo . 
Mifera Umanità ! che ognor ricerca 
Ciò, che deve non già, ma ciò, che giova» 
Principe 

Ai Fanciulli foltanto, ed alla plebe, 

295 Vanne ad efpor quelli rifleffi infani 
Per me finteli aliai: partir già puoi. 

Cavaliere 

Opportuna (a) Cammilla appunto arriva» 

SCENA Q^U A R T A. 

La Favorita , t detti . ... 

P Favorita 

Rincipe, la Sovrana, a fe vi chiama. 

Cavaliere 

Per ( b ) fupremo comando al dì novello,,.. 

Principe 

300 Ed (c) ardifei parlare in mia prefenza? 

Per- 



(*) Ve fondo fo piaggi auge re la Favorita. 

(b) Alla Favorita . 

(cj Al Cavaliere, interrompendola con ammirazioni . 
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Cavaliere 

Perdonate , o («) Signor , al ( b ) nuovo giorno . . . , 
Principe 

Olà: (c) t’accheta, mi rifpetta, e parti. 

Cavaliere 

Mi giuftifica appien, quello ( [d ) divieto. 

Favorita 

Perchè, Prence impedir, che gl’ alti cenni 
305 Come voleva, il Cavaliere fvelaflc? 

Principe 

Non curate faperlo : e fol vi badi 
Intendere da me, che il voilro amore 
Il fondamento egl’ ha d’ ogni fperanza , 

Favorita 

II mio amore? di quale amor parlate ? 

Principe 

ito Occultarlo, che vai? di quello intendo, 

Che la vortra beltade , il merto eccelfo 
Del Principe Francefco , alterno accende , 

Favorita 

Sibben ; teneramente, è ver l’amai. 

Quando amarlo non era ancora errore. 

Ma come tanto a penetrar giungefte? 

> Principe • > 

E chi non feerne un’amorofo foco? 

Nei recinti del cor j non v’ ha veruno , 

Che ritener celato, ognor lo polTa; 

E fi Iufinga in van, fe alcun le’l crede: 

210 Ei dilatando ardente i fuoi confini 

Dalle guance, dal labbro, infiem dai lumi. 
Tramanda in ciafchedun faville, e vampe, 

A tai fofpiri, a tal rolfor frequente, 

E ai teneri loquaci occulti fguardi, 

325 Che vi vidi alternar, io me n’accorfi. 

Favorita 

Non è vero ; un’ amor , cui foi decoro 

F« 

(a) Al Principe. 

(b) Alla Favorita. . . , 

(cl Interrompendolo con autorità , 

(d) SI inchina, * parte . 
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71 ATTO IICODDO 

Fu Genitore, e la virtù fu Madre; 
Tramandar non potea , come tramanda 
Ai folli amanti in volto, i fegni efprclfi 
330 Della fervida brama, afcofa in feno, 

Nei vani incontri d’appagare il ciglio; 

E del diletto alle Ciltcrne impure 
D’avidi difletar l’ardente labbro; 

Perchè menzogna , error folo produce : 

33$ E nella via d’iniquità fu guida 

Genio volgare , ed il piacer compagno . 
Laddove nel fender dell’oneftade, 

Al mio, Tempre il dover, fu fida fcorta, 
Ed ebbe la ragion per fua Culìode, 

340 Che dell’onor, dalle forgenti vive 
Derivate, le pure, e limpid’onde 
Sol permife forbir; Tempre additando 
Della gloria immortale al guardo aperto , 
La fofpirata rifplendente meta. 

345 L’incauto Prence si, che tacque, quando 
Parlar potea; bensì parlando pofcia 
Quando dovea tacer ; 1 ’ avrà fcoperto . 
Principe 

Non temete per quello: e fe difpofc 
Della fua mano prepotente il Padre 
350 Con illecito arbitrio; il cor collante 
E’ rifoluto a follcnere i dritti 
Della fua libertà, per darla a voi: 

Meco così fi efprefle ; io vi aflìcuro . 

Favorita 

Alla terra, ed al Ciel ben’ io faprei 
355 Porgere i voti, e demandar ragione, 

Se delufo il mio amor folTe tradito 
Per inferiore, o per eguale oggetto: 

Ma quando poi mi fi prefenta a fronte 
Un che tropp’alto il rifpettofo ciglio 
360 Alzar dovrei per rimirarne il piede; 
Sacrificarlo al merto fuo non fdegno, 

A cui mi umilio, e volentier rinunzio. 
Principe 

Anzi fuperba al paragon ùiperbo , 

V’armi viva fermezza, incontro a lui: 



